23 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

5 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8 

Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού 
Σώματος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δη¬ 
μόσιας Τάξης» όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 1 πα- 
ράγρ. 1 του Ν. 1590/1986. 

β. Του άρθρου 1 παράγρ. 2 του Ν. 1590/1986.«Τροποποίηση δια¬ 
τάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τά¬ 
ξης» και άλλες διατάξεις (Α' 49). 

γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δη¬ 
μόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α’ 51). 

2. Την 597/1990 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

Προορισμός και αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. 

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα που συγκροτήθηκε με το Ν. 4661/1930 
«περί διοργανώσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει» (Α’ 153) 
υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

2. Προορισμός και αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η 
ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και 
του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των θεομηνιών. 

Ειδικότερα η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος συνίσταται: 
α. Στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε καιρό ειρήνης και πολέμου, 
στη λήψη και επιβολή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή του κινδύ¬ 
νου από την επέκτασή τους και στην παροχή βοήθειας για τη διάσωση 
αυτών που κινδυνεύουν από την πυρκαγιά. 

β. Στην αντικατάσταση τεχνολογικών ατυχημάτων και βιομηχανι¬ 
κών καταστροφών και στη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που 
κινδυνούουν από τις αιτίες αυτές. 

γ. Στη λήψη και επιβολή προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων και ζημιών από τις θεομηνίες, πλημμύρες, καταρρεύσεις 
και λοιπές καταστροφές και την παροχή κάθε βοήθειας για τη διάσωση 
των προσώπων που κινδυνεύουν από αυτές. 

δ! Στην περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που πυρπολή- 
θηκε ή απειλήθηκε από τη φωτιά ή από άλλο κίνδυνο, μέχρι να παραδο¬ 
θεί στην Αστυνομία ή στους κατόχους της. 

ε. Στην παροχή επί τόπου πρώτων βοηθειών στους τραυματισθέντες 
από τα παραπάνω δυστυχήματα και την άμεση μεταφορά τους σε νοσο¬ 
κομείο ή κλινική, εφόσον δεν υπάρχει άλλος πιο πρόσφορος τρόπος. 

στ. Στην παροχή βοήθειας σε άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυ¬ 
στήρες κτιρίων και τροχαία ατυχήματα. 

ζ. Στην εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που απορρέει από άλλες 


διατάξεις και έχει σχέση με το πυροσβεστικό επάγγελμα καθώς και αυ¬ 
τού που αφορά τη συμβολή του Σώματος στην Πολιτική Σχεδίαση 
Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). 

η. Στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των στρατι¬ 
ωτικών αρχών, εφόσον ζητηθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων περι¬ 
στατικών. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται με απόφαση του Αρχηγού Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος μετά από σχετική πρόταση των κατά τόπους Διοι¬ 
κητών 

θ. Στην παροχή βοήθειας στις δασικές αρχές σε περιπτώσεις πυρκα¬ 
γιών δασών, σύμφωνά με τη νομοθεσία που ισχύει, εφόσον η επέμβαση 
των πυροσβεστικών οχημάτων είναι δυνατή, ύστερα από εκτίμηση του 
Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

ι. Στην έκδοση πυροσβεστικών διατάξεων από τον Αρχηγό Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος και τους Διοικητές Περιφερειακών Διοικήσεων για τη 
ρύθμιση θεμάτων πυροπροστασίας και ιδιαίτερα για θέματα που αναφέ- 
ρονται στη λήψη μέτρων πρόληψης πυρκαγιών από τους υπεύθυνους 
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επχειρήσεων συγκοινωνιακών και 
λιμενικών εγκαταστάσεων, σταθμών αυτοκινήτων και πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, κάθε ίδους επιχειρήσεων, καταστημάτων, πολυορό-. 
φων ή μη οικοδομημάτων, αποθηκών, υποστέγων ή ακάλυπτων χώ¬ 
ρων που περιέχουν εύφλεκτες ουσίες, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, θερα¬ 
πευτηρίων, κέντρων γενικά δημοσίων θεαμάτων, διασκέδασης ή συγκέ¬ 
ντρωσης του κοινού, ξενοδοχείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και γενικά 
εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος από συνωστισμό ή πυρκαγιά. Με πυροσβε¬ 
στικές διατάξεις ρυθμίζεται και η πυροπροστασία των δημοσίων γενικά 
χώρων, σύμφωνα με το Ν. 616/1977 «περί εκδόσεων Πυροσβεστικών 
Διατάξεων» (Α' 166). 

ια. Στην υπόδειξη, επιβολή και έλεγχο προληπτικών και κατασταλτι¬ 
κών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από την νο¬ 
μοθεσία που ισχύει. 

ιβ. Στην ποινική δίωξη των πταισμάτων που προβλέπονται από το 
άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα και τη διενέργεια προανακρίσεων για 
τα εγκλήματα εμπρησμού που αναφέρονται στα άρθρα 264, 266 και 
267 του Ποινικού Κώδικα. 

ιγ. Στην εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού βιομηχανιών, 
βιοτεχνιών, άλλων επιχειρήσεων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σχολείων 
κ.λπ., καθώς και του κοινού σε θέματα άμεσης αντιμετώπισης πυρκα¬ 
γιών και τρόπου πρόληψης αυτών, εφόσον αυτό ζητηθεί. 

ιδ. Στην εκπόνηση, σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων πρόληψης και 
αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών ή άλλων καταστροφών σε συνεργα¬ 
σία και με άλλες δημόσιες ή δημοτικές αρχές, εφόσον χρειάζεται. 

Άρθρο 2. 

Διάκριση και ονομασία Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος. 

1. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί την κεντρική 
Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι λοιπές Υπηρεσίες του Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος είναι Περιφερειακές. 

2. Του Αρχηγείου.Πυροσβεστικού Σώματος προΐσταται ο Αρχηγός. 

3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διακρί- 
νονται σε Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Υπο- 
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διοικήσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικούς Σταθμούς και 
Ειδικές Υπηρεσίες. 

4. Η κάθε μία από τις Περιφερειακές Διοικήσεις προσδιορίζεται με 
τον όρο «Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών...» και 
ακολουθεί η ονομασία του γεωγραφικού διαμερίσματος, στο οποίο ανα- 
φέρεται π.χ. «Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανα¬ 
τολικής Στερεάς Ελλάδας». 

5. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί της πόλης και των αεροδρομίων αυτής 
διακρίνονται σε Α', Β', Γ' Δ’ τάξης και προσδιορίζονται με τον όρο «1ος 
Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών» ή «2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσ¬ 
σαλονίκης» ή «3ος Πυροσβεστικός Σταθμός Πολεμικού Αεροδρομίου 
Λάρισας» ή «4ος Πυροσβεστικός Σταθμός Κρατικού Αερολιμένα Αθη¬ 
νών» ή «5ος Πυροσβεστικός Σταθμός Λιμένα Πειραιά» κ.λπ. Όπου λει¬ 
τουργεί ένας Πυροσβεστικός Σταθμός, προσδιορίζεται με τον όρο «Πυ¬ 
ροσβεστική Υπηρεσία...» και ακολουθεί η ονομασία της πόλης π.χ. «Πυ¬ 
ροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας». 

6. Η αρίθμηση των παραπάνω Πυροσβεστικών Σταθμών καθορίζε¬ 
ται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους. 

7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες είναι: 

α. Η Πυροσβεστική Σχολή. 

β. Η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). 

γ. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστι¬ 
κού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.). 

δ. Η Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος 
(Γ.Α.Υ.Π.Σ.). 

ε. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία. 

Άρθρο 3. 

Προορισμός και αρμοδιότητες Περιφερειακών Διοικήσεων. 

Πυροσβετικών Υπηρεσιών. 

1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται 
απ’ ευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και έχουν ως απο¬ 
στολή να: . 

α. Εποπτεύουν και ελέγχουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της γεω¬ 
γραφικής τους δικαιοδοσίας:-· 

β. Εκπονούν και συντάσσουν σχέδια επέμβασης των Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών της Διοίκησής .τους, σε συνεργασία και με άλλες αρχές, εφό¬ 
σον αυτό είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών 
ή άλλων σοβαρών συμβάντων, ελέγχουν και εγκρίνουν τα τοπικά σχέ¬ 
δια επέμβασης και καταρτίζει κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τομέα 
ευθύνης της για τους επικίνδυνους από άποψη πυρκαγιάς ή άλλης αι¬ 
τίας χώρους. 

γ. Επιθεωρούν και ελέγχουν την εκπαίδευση και το βαθμό επιχειρη¬ 
σιακής ετοιμότητας του προσωπικού των Πυροσβεστικών Σταθμών και 
προγραμματίζουν πυροσβεστικές ασκήσεις για το σκοπό αυτό. 

δ. Παρακολουθούν την κατάσταση των πυροσβεστικών οχημάτων, 
κλιμάκων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού των Πυροσβεστικών 
Σταθμών και μπορούν να ενισχύουν ορισμένους Πυροσβεστικούς Σταθ¬ 
μούς με πυροσβεστικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων ανα¬ 
γκών από άλλους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της δικαιοδοσίας τους. 

ε. Συντονίζουν τη δράση των Πυροσβεστικών Σταθμών της δικαιοσο- 
δίας τους και το έργο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε θέματα πολιτι¬ 
κής άμυνας. 

στ. Ορίζουν τον τομέα ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 

ζ. Μελετούν και επιλύουν τα προβλήματα των Πυροσβεστικών Υπη¬ 
ρεσιών της δικαιοδοσίας τους, εκτός εάν για την επίλυσή τους χρειάζε¬ 
ται η έγκριση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, οπότε αναφέ¬ 
ρουν σχετικά. 

η. Ασκούν τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης που 
εδρεύουν. 

2. Τις αρμοδιότητες της περίπτωσης ή της προηγούμενης παραγρά¬ 
φου προκειμένου για τις πόλεις της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσα¬ 
λονίκης, ασκούν οι Διοικητές των Υποδιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπη¬ 
ρεσιών των, για δε τις πόλεις όπου εδρεύουν Περιφερειακές Διοικήσεις 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και δεν έχουν συσταθεί σ’ αυτές Υποδιοική¬ 
σεις τα καθήκοντα αυτά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Σταθμών της 


πόλης, ασκούν οι Υποδιοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων. 

Άρθρο 4. 

Διάρθρωση Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 

1. Στην Περιφερειακή Διοίκηση υπάγονται: 

α. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί των νομών της γεωγραφικής της δι¬ 
καιοδοσίας. 

β. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία και τα Κλιμάκια αυτών, εκτός του 
Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών που υπάγεται απευθείας στο Αρχη¬ 
γείο. 

2. Η διάρθρωση των γραφείων της Περιφερειακής Διοίκησης είναι η 
εξής: 

α. Τμήμα Διοικητικό στο οποίο υπάγονται: 

(1) Το γραφείο της Γραμματείας. 

(2) Το γραφείο του Προσωπικού. . 

(3) Το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. 

β. Τμήμα Πυρασφάλειας στο οποίο υπάγονται: 

(1) Το γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας. 

(2) Το γραφείο Ανακριτικού. 

(3) Το γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου. 

(4) Το γραφείο Επιχειρήσεων. 

(5) Το γραφείο Π.Σ.Ε.Α. 

γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης στο οποίο υπάγονται: 

(1) Το γραφείο Κίνησης. 

(2) Το γραφείο Οικονομικού. 

(3) Το γραφείο Υγειονομικού. 

(4) Το γραφείο Διαχείρισης Υλικού. 

3. Η Διαχείριση Χρηματικού Αθηνών υπάγεται στην Υποδιοίκηση 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών. 

4. Η διεξαγωγή της αλληλογραφίας στην Περιφερειακή Διοίκηση 
διεξάγεται από τη Γραμματεία της Περιφερειακής Διοίκησης. 

Άρθρο 5. 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Υποδιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρε¬ 
σίας. 

1. Οι Υποδιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών είναι ανεξάρτητες 
Υπηρεσίες, έχουν στη δικαιοδοσία τους τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς 
της πόλης στην οποία έχουν συσταθεί και υπάγονται στην οικεία Περιφε¬ 
ρειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 

2. Η Υποδιοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει τη διάρθρωση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. 

Άρθρο 6. 

Διάρθρωση και αρμοδιότητες Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

1. Όταν στην πόλη λειτουργεί ένας Πυροσβεστικός Σταθμός, αποτε¬ 
λεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης, που εκτελεί την αποστολή 
του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, το 
διάταγμα αυτό και τις διαταγές των προϊσταμένων αρχών. 

2. Η διάρθρωση των γραφείων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η 

εξής: 

α. Γραφείο Διοικητικό. 

β. Γραφείο Πυρασφάλειας. > 

γ. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης. 

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω γραφείων είναι οι αντίστοιχες των 
τμημάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. 

3. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί αποτελούν τις μάχιμες υπηρεσίες του 
Σώματος και αποστολή τους είναι η διεξαγωγή του πυροσβεστικού έρ¬ 
γου. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί έχουν ορισμένο τομέα ευθύνης που κα¬ 
θορίζεται από την Περιφερειακή Διοίκηση στην οποία υπάγονται. 

4. Το πυροσβεστικό προσωπικό παράλληλα με τη μάχιμη υπηρεσία 
επανδρώνει και τα γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι λεπτομέ¬ 
ρειες της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυ¬ 
ροσβεστικού Σώματος. 

Άρθρο 7. 

Διοίκηση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος. 

1. Η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανήκει αποκλειστικά 
στους αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος. 
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2. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους παίρνουν οδηγίες μόνο από βαθμοφόρους του 
Σώματος. 

3. Η Διοίκηση, κάθε Πυροσβεστικού Σταθμού ανήκει στον κατά 
βαθμό ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό από τους υπηρετούντες σ’ αυ¬ 
τόν, που ασκεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με το παρόν διάταγμα και τις 
διαταγές των προϊσταμένων του αρχών. 

4. Τη διεύθυνση του έργου σε κάθε πυροσβεστική επιχείρηση έχει ο 
ανώτερος ή σε περίπτωση ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος πυροσβεστικός 
υπάλληλος Γενικών Υπηρεσιών. 

5. Υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος που ασκεί προσωρινά 
καθήκοντα ανωτέρου βαθμού, περιβάλλεται με όλα τα δικαιώματα και 
τις ευθύνες του ανωτέρου βαθμού, όταν δε εκτελεί προσωρινά καθήκο¬ 
ντα κατώτερου βαθμού δεν χάνει κανένα από τα δικαιώματα του βαθ¬ 
μού του. 

6. Οι αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών είναι αρχαιότεροι από τους 
ομοιοβάθμους τους των Ειδικών.Υπηρεσιών ανεξάρτητα από τη χρονο¬ 
λογία απόκτησης του βαθμού. 

7. Διοικητής Περιφειρειακής Διοίκησης ορίζεται Αρχιπύραρχος ή 
Πύραρχος και Υποδιοικητής ΓΙύραρχος ή Αντιπύραρχος αρχαιότερος 
από τους ομοιοβάθμους του Διοικητές των Υπηρεσιών της Περιφερεια¬ 
κής Διοίκησης. 

8. Τον Περιφερειακό Διοικητή όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπλη¬ 
ρώνει ο Υποδιοικητής, που στην περίπτωση αυτή ασκεί όλα τα καθήκο¬ 
ντα του Διοικητή εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας, 

9. Διοικητής Πυροσβεστικού .Σταθμού Α’,τάξης ορίζεται Αντιπύραρ¬ 
χος ή Επιπυραγός. Διοικητής των Πυροσβεστικών Στάθμών Β' και Γ 
τάξης ορίζεται Επιπυραγός ή Πυραγός και Διοικητής Πυροσβεστικού 
Σταθμού Δ' τάξης Πυραγός ή Υποπυραγός. Διοικητής στους Λιμενικούς 
Πυροσβεστικούς Σταθμούς ορίζεται αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών 
ανώτερος ή αρχαιότερος των υπηρετούντων σ’ αυτούς αξιωματικών Ει¬ 
δικών Υπηρεσιών. 

10. Σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Α' και Β' τάξης μπορεί να ορίζεται 
ως Υποδιοικητής Επιπυραγός ή Πυραγός και σε Γ' τάξης Πυραγός. 

11. Διοικητής της Πρυοσβεστικής Σχολής ορίζεται Πύραρχος ή 
Αντιπύραρχος. 

Διοικητής στην Ε.Μ.Α.Κ. ορίζεται Πύραρχος ή Αντιπύραρχος. 

Διοικητής στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. ορίζεται Αντιπύραρχος ή Επιπυρα- 
γός. 

Άρθρο 8. 

Ειδικές Υπηρεσίες Πυροσβεστικού Σώματος - Διάρθρωση. 

1. Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι αν'αφερό- 
μενες στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος. 

2. Η ΓΆ.Υ.Π.Σ., η Πυροσβεστική Σχολή, το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και η 
Ε.Μ.Α.Κ. υπάγονται απ’ ευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώμα¬ 
τος και τα Πυροσβεστικά Συνεργεία και Κλιμάκια Πυροσβεστικών Συ¬ 
νεργείων στις Περιφερειακές Διοικήσεις της έδρας τους, εκτός του Πυ¬ 
ροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών που υπάγεται απ’ ευθείας στο Αρχη¬ 
γείο Πυροσβεστικού, σώματος. 

3. Η Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος 
(ΓΆ.Υ.Π.Σ.) περιλαμβάνει: 

α. Τη Γραμματεία. 

β. Το γραφείο αποστολών. 

γ. Τη Γενική Διαχείριση Υλικού στην .οποία υπάγονται οι ακόλουθες 
Μερικές Διαχειρίσεις; . . 

Α’ Μερική (Υποδύσεις - ενδύσεις - κλινοστρωμναί - ατομικά εφόδια 
- οπλισμός). 

Β'. Μερική (Επίπλωση - ηλεκτρικά - σκεύη). 

Γ' Μερική (Τροχαίο υλικό - Μηχανολογικός εξοπλισμός - εργα¬ 
λεία). 

Δ' Μερική (Τηλεπικοινωνιακό υλικό). 

4. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία διακρίνονται σε Α' και Β' τάξης και 
περιλαμβάνουν ■ μερική δαιχείριση που υπάγεται στην Περιφερειακή 
Διοίκηση της έδρας τους, εκτός από το Συνεργείο Αθηνών στο οποίο 
υπάρχει αυτοτελής διαχείριση. 

5. Κάθε Συνεργείο περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

α. Γραμματείας. 

■ β. Τεχνικού Γραφείου. 

γ. Μηχανοσυνθετών. 


, δ. Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού. , 

ε. Εφαρμοστηρίου. ) 

στ. Μηχανουργείου, 
ζ. Σιδηρουργείου - Συγκολλήσεων. 

' η. Ξυλουργείου. 

θ. Λευκοσιδηρουργείου - Φανοποιείου. 

ι. Βαφείου. 

ια. Ταπετσαρίας. 

6. Τα θέματα που αφορούν την Πυροσβεστική Σχολή καθορίζονται 
από τόν «Κανονισμό Πυροσβεστικής Σχολής» (Άρθρο 11 Ν. 1481/ 
1984 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 Ν, 1590/1986). 

7. Τα θέματα που αφορούν το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο 
Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), καθορίζονται με 
απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Άρθρο 3 Ν.Δ. 
1119/1972). 

8. Τα θέματα που αναφέρονται στην εσωτερική διάρθρωση και λει¬ 
τουργία, την εκπαίδευση και τα καθήκοντα του προσωπικού καθώς και 
ο εξοπλισμός της Ε.Μ.Α.Κ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Δημόσια Τάξης (παράγρ. 4 άρθρου 2 Π.Δ. 961/1987). 

Άρθρο 9. 

Διάκριση υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. 

1. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ως τακτικοί δημόσιοι 
πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Σώματος και 
στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και εφαρμόζονται και σ’ αυ¬ 
τούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημόσιους υπαλ¬ 
λήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία που ισχύει 
για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

2. Με το γενικό όρο «υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος» νοεί¬ 
ται το πυροσβεστικό προσωπικό και το πολιτικό προσωπικό. Το πυρο¬ 
σβεστικό προσωπικό διακρίνεται σε Γενικών Υπηρεσιών και Ειδικών 
Υπηρεσιών. Γενικών Υπηρεσιών είναι αυτοί που εκτελούν καθαρά πυρο¬ 
σβεστικά καθήκοντα. Ειδικών Υπηρεσιών είναι οι τεχνικοί, οι πλοηγοί 
και οι υγειονομικοί. 

3. Το πυροσβεστικό προσωπικό περιλαμβάνει τους αξιωματικούς, 
πυρονόμους, υπαξιωματικούς και πυροσβέστες. 

4. Οι αξιωματικοί διακρίνονται σε ανώτατους, (Αρχηγός, Υπαρχη- 
γός, Αρχιπύραρχος), ανώτερους (Πύραρχος, Αντιπύραρχος, Επιπυρα- 
γός) και κατώτερους (Πυραγός, Υποπυραγός, Ανθυποπυραγός). 

5. Οι Πυρονόμοι είναι η ενδιάμεση βαθμίδα ανάμεσα στους αξιωμα¬ 
τικούς και στους υπαξιωματικούς, Υπαξιωματικοί'είναι οι Αρχιπυρο- 
σβέστες και Υπαρχιπυροσβέστες. 

6. Το πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε διοικητικό και βοηθητικό. 

Άρθρο 10 

Γενικά καθήκοντα υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 

1. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος οφείλουν να έχουν 
ανεπτυγμένο σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα της αλληλεγγύης, να συμπε- 
ριφέρονται μεταξύ τους με ευγένεια, ομόνοια, καλωσύνη, ειλικρίνεια, 
εκτίμηση και να συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια της πειθαρχίας και του 
καθήκοντος. 

2. Ο υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος δεν πρέπει να ξεχνά 
ότι ανέλαβε' με τη θέλησή του την αποστολή της περιφρούρησης της 
ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους και γι’ αυτό έχει 
καθήκον να είναι υπόδειγμα κοσμιότητας, σύνεσης και συνειδητής πει¬ 
θαρχίας. 

3. Γενικά η φύση του πυροσβεστικού επαγγέλματος επιβάλλει όπως 

ο υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος διέπεται από πνεύμα συνει¬ 
δητής πειθαρχίας, να έχει τις αρετές της τιμής και αφοσίωσης στο καθή¬ 
κον, να γνωρίζει τα καθήκοντά του και τον τρόπο εκπλήρωσής τους, να 
έχει πίστη στην πατρίδα και τα δημοκρατικά ιδεώδη και τέλος να υπα¬ 
κούει χωρίς δισταγμό και με προθυμία στις νόμιμες διαταγές των ανω- 
τέρων του'. : 

4. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος θεωρείται ότι βρίσκο¬ 
νται σε διατεταγμένη υπηρεσία όποτε καθίσταται αναγκαία η επέμβασή 
τους. 

1 Άρθρο 11 

Γενικά καθήκοντα διοικούντων βαθμοφόρων 
1. Πρωταρχικό καθήκον κάθε βαθμοφόρου του Πυροσβεστικού Σώ- 
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ματος που ασκεί διοίκηση είναι η συνεχής μέριμνα για τη βελτίωση της 
υπηρεσιακής αγωγής και επαγγελματικής κατάρτισης των ανδρών που 
διοικεί. Ειδικότερα για τους βαθμοφόρους του οφείλει να επαγρυπνεί και 
να διαπιστώνει ότι αυτοί ασκούν την εξουσία που απορρέει από το βαθμό 
τους σύμφωνα με το διάταγμα αυτό και τις ισχύουσες διαταγές, έτσι 
ώστε να επιτελείται το υπηρεσιακό έργο. 

2. Τη διοικητική του εξουσία έχει υποχρέωση να την ασκεί κατά 
τρόπο που να εμπνέει στους υφισταμένους του την πεποίθηση ότι αποτε¬ 
λεί γι’ αυτούς το συνεργάτη και το δίκαιο κριτή. 

3. Μεριμνά για τή λήψη και εφαρμογή κάθε μέτρου που κατά τη 
γνώμη του θα συντελούσε στην ανάπτυξη της σύμπνοιας, αλληλεγγύης 
και συνεργασίας των ανδρών της Υπηρεσίας του. 

4. Προσπαθεί να γνωρίζει το χαρακτήρα, τις πνευματικές και σωμα¬ 
τικές ικανότητες των ανδρών του για να είναι σε θέση να αναθέτει σ’ αυ¬ 
τούς ανάλογα καθήκοντα και αποστολές για την καλύτερη διεξαγωγή 
της υπηρεσίας και να μπορεί να αποφαίνεται με δικαιοσύνη στην κρίση 
του γι’ αυτούς. 

5. Φροντίζει και επιβλέπει όπως οι υπάλληλοι ορίζονται μόνο σε κα¬ 
θήκοντα που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα και τη νομοθεσία 
που ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα και όχι σε προσωπικές υπηρεσίες 
άλλων. 

6. Δέχεται με προθυμία και ακούει κάθε ιδιώτη που απευθύνεται σ’ 
αυτόν και φροντίζει να δίδει την ανάλογη απάντηση και λύση μέσα στα 
πλαίσια της αρμοδιότητάς του και ενεργεί σύμφωνα με τους κανονι¬ 
σμούς και διαταγές. 

7. Φροντίζει να προλαβαίνει κάθε αφορμή που μπορεί να δημιουργή¬ 
σει πρόβλημα στην εκτέλεση της υπηρεσίας και διευθετεί με τη μέθοδο 
του διαλόγου και των συμβουλών κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ 
των υπαλλήλων της Υπηρεσίας του αποφεύγοντας να χρησιμοποιεί λέ¬ 
ξεις και φράσεις που θα μείωναν την αξιοπρέπειά τους. 

8. Μεριμνά για την εφαρμογή, απ’ όλους τους υφισταμένους του, των 
νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών και διαταγών των προϊσταμένων 
Υπηρεσιών. 

Άρθρο 12 

Καθήκοντα Αρχηγού 

1. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος προΐσταται όλων των Υπη¬ 
ρεσιών του Σώματος και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Υπουργό Δημό¬ 
σιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του. 

2. Έχει όλα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα και το 
διάταγμα αυτό για τη θέση του. 

3. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία όλων των Υπηρεσιών 
του Σώματος, φροντίζει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για το 
σκοπό αυτό και σε περίπτωση ανάγκης απευθύνεται στον Υπουργό Δη¬ 
μόσιας Τάξης. 

4. Φροντίζει η εκπαίδευση που πραγματοποιείται στην Πυροσβε¬ 
στική Σχολή και στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς να είναι υψηλού επι¬ 
πέδου και χωρίς διακοπή έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης επαγγελματική 
κατάρτιση στους υπαλλήλους και η απόδοση των Υπηρεσιών να είναι 
άριστη. Παράλληλα εποπτεύει για την πιστή εφαρμογή των προγραμ¬ 
μάτων εκπαίδευσης. 

5. Έχει την υποχρέωση να γνωρίζει το ηθικό των υπαλλήλων του 
Σώματος και να φροντίζει διαρκώς για την ανύψωσή του. Για το σκοπό 
αυτό επαινεί με την παροχή ηθικών αμοιβών και την απαλλαγή από την 
εκτέλεση υπηρεσίας μέχρι τέσσερις ημέρες τους υπαλλήλους εκείνους 
που διακρίνονται για την προσήλωση στο επάγγελμά τους και την εργα- 
τικότητά τους. 

6. Φροντίζει για τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας με κάθε είδους υλικό, 
οχήματα και μηχανήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της 
και εποπτεύει για την καλή συντήρηση και χρήση τους. 

7. Επιθεωρεί όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος και εξακριβώνει το 
βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους και εκπαίδευσης των ανδρών, 
το επίπεδο των. σχέσεών τους με τις τοπικές αρχές, τον τρόπο επικοινω¬ 
νίας και ενημέρωσης του κοινού, τα τυχόν υπάρχοντα εσωϋπηρεσιακά 
τους προβλήματα, τη γενική επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλή¬ 
λων και γενικότερα ότι έχει σχέση με το πυροσβεστικό επάγγελμα. Για 
τις επιθεωρήσεις σε Υπηρεσίες εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, ζητά τη 
σχετική έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Κατά τις επιθεωρήσεις 
ο Αρχηγός εξετάζει κάθε υπηρεσιακό θέμα, δέχεται τους υπαλλήλους σε 


ιδιαίτερη ακρόαση για προσωπικά τους αιτήματα και επιλύει όσα από τα 
υπάρχοντα προβλήματα επιδέχονται επιτόπια λύση. 

8. Μεταβαίνει και να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του έργου της κατά¬ 
σβεσης σε μεγάλες ή επικίνδυνες κατά την εκτίμησή του πυρκαγιές, σε 
οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης συντονίζει τις ενέργειες παροχής βοή¬ 
θειας και διάσωσης σε σοβαρά συμβάντα, όπου έχει επιληφθεΐ η Πυρο¬ 
σβεστική Υπηρεσία. 

9. Εκδίδει κανονιστικές διαταγές που αφορούν την εσωτερική υπηρε¬ 
σία του Πυροσβεστικού Σώματος. 

10. Φροντίζει συνέχεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των υπαλλήλων και για την καταλληλότητα και καλή συντήρηση των 
κτιρίων στέγασης των Πυροσβεστικών, Υπηρεσιών. 

11. Εκδίδει πυροσβεστικές διατάξεις με ισχύ σε όλη την επικράτεια 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 616/1977 (Α' 166). 

12. Σε περιπτώσεις αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος 
μπορεί να εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες για τη λήψη και επιβολή προ¬ 
ληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και ζημιών από 
πυρκαγιές, θεομηνίες κ.λπ. ατυχήματα, καθώς και για τον τρόπο που 
ενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα στις πιο πάνω περιπτώσεις. 

13. Αλληλογραφεί με όλες τις αρχές του Κράτους εκτός εάν πρόκει¬ 
ται για θέμα ιδιαίτερης σπουδαιότητας οπότε απευθύνεται στο Υπουρ¬ 
γείο Δημόσιας Τάξης. 

14. Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει ο Υπαρχηγόςί 

Άρθρο 13 

Καθήκοντα Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 

1. Ο Υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος είναι ο άμεσος βοηθός του 
Αρχηγού και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Η έκταση 
της αρμοδιότητας του Υπαρχηγού, όταν αναπληρώνει τον Αρχηγό, εφό¬ 
σον η απουσία αυτού δεν υπερβαίνει το 20ήμερο, περιορίζεται στα καθη¬ 
μερινά υπηρεσιακά θέματα. . 

2. Έχει όλα τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το διάταγμα αυτό 
για τη θέση του. 

3. Ενημερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση του Αρχη¬ 
γείου και των λοιπών Υπηρεσιών του Σώματος και εισηγείται σ’ αυτόν 
μεθόδους βελτίωσης του πυροσβεστικού έργου. 

4. Μελετάει τα στατιστικά στοιχεία και τις εκθέσεις που υποβάλλο¬ 
νται στο Αρχηγείο σχετικά με τη δράση των Υπηρεσιών και επιβλέπει 
για την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων. 

5. Με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος επιθεωρεί τις 
Υπηρεσίες του Σώματος για να διαπιστώσει το βαθμό επιχειρησιακής 
ετοιμότητας και εκπαίδευσης των ανδρών κάθε Υπηρεσίας, τις σχέσεις 
με τις τοπικές αρχές, τα τυχόν υπάρχοντα εσωϋπηρεσιακά προβλή¬ 
ματα, τη γενική κατάρτιση των υπαλλήλων και γενικότερα ότι έχει 
σχέση με το πυροσβεστικό επάγγελμα^ Τέλος επιλύει τα υπάρχοντα 
υπηρεσιακά και ατομικά προβλήματα των υπαλλήλων στο βαθμό που 
ανάγονται στη δικαιοδοσία του. 

6. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 
για την εκπαίδευση που πραγματοποιείται στην Πυροσβεστική Σχολή 
και στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς. Φροντίζει να ενημερώνεται συνέ¬ 
χεια για τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα αντικείμενα που διδάσκο¬ 
νται και διαπιστώνει τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης. 

7. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχό- 
μενη αλληλογραφία των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων σε ειδικά 
θέματα. 

8. Παρακολουθεί το επίπεδο πειθαρχίας των υπαλλήλων του Σώμα¬ 
τος και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη και επιβολή μέτρων για τη βελ¬ 
τίωσή της και γενικά φροντίζει για την ανάπτυξή της κατά συνειδητό 
επαγγελματικό τρόπο. 

9. Ενημερώνει τον Αρχηγό του Σώματος για την υπηρεσιακή επάρ¬ 
κεια και απόδοση όλων των αξιωματικών του Σώματος και προσπαθεί 
για τη συνεχή βελτίωσή τους. 

10. Στον Υπαρχηγό μπορεί ν’ ανατεθεί από τον Αρχηγό του Σώμα- 
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τος ή τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η εκπλήρωση κάθε άλλου νόμιμου 
καθήκοντος. 

Άρθρο 14 

Καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Διοίκησης 

1. Ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης έχει όλα τα δικαιώματα, 
αρμοδιότητες και προβλέπονται από τη νομοθεσία για το Πυροσβεστικό 
Σώμα και το παρόν διάταγμα. 

2. Επιθεωρεί όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας 
του και εξετάζει και ελέγχει κάθε υπηρεσιακό θέμα. Επιλύει τα τυχόν 
υπάρχοντα προβλήματα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, ασκεί τον 
πειθαρχικό έλεγχο και αναφέρει στο Αρχηγείο για κάθε θέμα που δεν 
εμπίπτει στις αρμοδιότητές του. 

3. Σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού 
συμβάντος στα όρια της Περιφερειακής Διοίκησης, μεταβαίνει επιτόπου 
και αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και 
το συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων, καλεί ενισχύσεις, θέτει τη 
δύναμη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του σε επιφυ¬ 
λακή, αν χρειασθεί και γενικά παίρνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη 
γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης, 

4. Μεριμνά για την σύνταξη σχεδίων επέμβασης για μεγάλα και σο¬ 
βαρά συμβάντα στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Διοίκησης, 
τον καθορισμό του τρόπου αμοιβαίας ενίσχυσης μεταξύ των Υπηρεσιών 
της δικαιοδοσίας του και γενικά εποπτεύει για την καλή εφαρμογή τους 
σε περίπτωση ανάγκης. 

5. Εποπτεύει για την υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης από όλους τους Διοικητές των Υπηρεσιών που υπάγονται 
στην Περιφερειακή Διοίκηση που προΐσταται και μεριμνά για τή συνεχή 
βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων, εξασφαλί¬ 
ζοντας έτσι τη βελτίωση επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματι- 
κότητας των Υπηρεσιών του. 

6. Εκδίδει πυροσβεστικές διατάξεις που εγκρίνονται από τον Τοπικό 
Νομάρχη και έχουν ισχύ για το συγκεκριμένο νομό (Ν. 616/1977). 

7. Καθορίζει τα όρια της δικαιοδοσίας των Σταθμών της πόλης που 
εδρεύει και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της γεωγραφικής του δι¬ 
καιοδοσίας. 

8. Το Διοικητή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθή- 
κοντά του ο Υποδιοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης που στην περί¬ 
πτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητή, 
εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας και έκδοση πυροσβεστικών 
διατάξεων. 

Άρθρο 15 

Καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

1. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει όλα τα καθήκο¬ 
ντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την 
νομοθεσία που ισχύει, το διάταγμα αυτό και τις διαταγές των προϊστα¬ 
μένων αρχών. 

2. Ο Διοικητής ως καλός ηγήτορας οφείλει να διακρίνεται για τις 
επαγγελματικές του γνώσεις, τις διοικητικές του ικανότητες, την κό¬ 
σμια εμφάνιση και συμπεριφορά του και ν’ αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμιση για τους υφισταμένους του. 

3. Ευθύνεται απέναντι στους προϊσταμένους του για την ετοιμότητα 
και την εκπαίδευση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την 
πειθαρχία και επαγγελματική κατάρτισή τους, έτσι ώστε το πυροσβε¬ 
στικό έργο να διεξάγεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

4. Φροντίζει οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εκτελούν σωστά τα κα- 
θήκοντά τους, προσπαθεί να επιτυγχάνει ίση μεταχείριση στους υπαλλή¬ 
λους του κατά την άσκηση της διοίκησης και παρακολουθεί την εκπαί¬ 
δευση των υπαλλήλων, συμμετέχοντας και ο ίδιος σ’ αυτή εκπαιδεύο- 
ντάς τους σε θέματα επαγγελματικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος όταν 
το κρίνει χρήσιμο καί αναγκαίο. 

5. Εξασφαλίζει, στους άνδρες και τα οχήματα των εξόδων πυρκαγιάς 
της Υπηρεσίας όλα τα εφόδια που προβλέπονται για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους και μπορεί κατά την κρίση του να σημαίνει συναγερμό 
πυρκαγιάς για να διαπιστώνει την ετοιμότητα των υπαλλήλων του 
Σταθμού σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος διατάγματος. 

6. Εξασφαλίζει την έγκαιρη και κανονική καταβολή του μισθού στους 
υπαλλήλους και γενικά ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση του 
Σταθμού που γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία που ισχύει. 


7. Ευθύνεται για την καλή συντήρηση και καθαριότητα των εγκατα¬ 
στάσεων και χώρων του Σταθμού και απευθύνεται προς τους προϊστα¬ 
μένους του για την αποκατάσταση κάθε έλλειψης ή φθοράς. 

8. Παρευρίσκεται στα σοβαρά συμβάντα και διευθύνει ό ίδιος προσω-' 
πικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, δίνοντας με τη ψυχραιμία 
του, τη δραστηριότητά του και την καλή συμπεριφορά το παράδειγμα 
στους άνδρες του. 

9. Οφείλει να γνωρίζει την περιοχή ευθύνης του, τα σημεία εγκατά¬ 
στασης των υδροστομίων, τις υπόλοιπες πηγές ανεφοδιασμού των οχη¬ 
μάτων σε νερό, τις επικίνδυνες περιοχές από πυροσβεστική άποψη και 
φροντίζει να τα γνωρίζουν και όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας.· 

10. Ορίζει τους υπαλλήλους σε βάρδιες και καθημερινά σε υπηρεσίες 
εξόδων πυρκαγιάς και άλλες εσωτερικές υπηρεσίες του Σταθμού. Επιθε¬ 
ωρεί τακτικά και έκτακτα τους άνδρες, τα οχήματα, τον πυροσβεστικό 
εξοπλισμό και γενικά τις εγκαταστάσεις του Σταθμού σύμφωνα με όσα 
ορίζονται ειδικά για τις επιθεωρήσεις. 

11. Φροντίζει να τηρούνται τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας 
των υπαλλήλων και ορίζει αυτούς σε επιφυλακή στο σπίτι τους ή στις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας όταν υπάρχει δικαιολογημένη ανά- 
γκη. 

12. Ο Διοικητής αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία κατά τήν άσκηση 
των καθηκόντων του, εφόσον δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις που ισχύ¬ 
ουν. 

13. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση και ενημέρωση των βι¬ 
βλίων της Υπηρεσίας που ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος. Φροντίζει για την προμήθεια και ανάρτηση σε κατάλ¬ 
ληλους χώρους χαρτών και άλλων βοηθητικών πινάκων όλων των πό¬ 
λεων και οικισμών της περιοχής ευθύνης του, για τη γνώση της περιο¬ 
χής- 

14. Διεξάγει την αλληλογραφία της Υπηρεσίας του απ’ ευθείας με τις 
άλλες αρχές του νομού και του Κράτους εφόσον δεν υπάρχει περιορισμός 
από τις προϊστάμενες αρχές. 

15. Ο Διοικητής όταν απουσιάζει από το Σταθμό ενημερώνει τον Αξι¬ 
ωματικό Υπηρεσίας για το που θα βρίσκεται το υπόλοιπο διάστημα της 
ημέρας ή αφήνει σφραγισμένο φάκελλο μέσα στον οποίο γράφει σχετικά, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή του σε επείγουσα ανάγκη. 

16. Το Διοικητή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Υπο¬ 
διοικητής και αν δεν υπάρχει Υποδιοικητής ο αρχαιότερος αξιωματικός 
της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 16 

Καθήκοντα Υποδιοικητών Υπηρεσιών 

1. Οι υποδιοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών γενικά είναι άμε¬ 
σοι βοηθοί των Διοικητών και λαμβάνουν γνώση όλων των υπηρεσια¬ 
κών ζητημάτων. 

2. Έχουν όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα, το διά¬ 
ταγμα αυτό και τις διαταγές των προϊσταμένων αρχών, για τη θέση 
τους. ' 

3. Είναι άμεσα υπεύθυνοι απέναντι στο Διοικητή για τη συνεχή εκ¬ 
παίδευση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών, τη συνεχή ετοιμότητα προ¬ 
σωπικού, την καλή κατάσταση και λειτουργία των οχημάτων, μηχανη¬ 
μάτων και λοιπών υλικών και μέσων, την κανονική εμφάνιση των υπαλ¬ 
λήλων και γενικά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Υπηρεσίας. 

4. Φροντίζουν για την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και ενεργούν οι ίδιοι εκπαίδευση του προσωπικού σε επαγγελματικά ή 
εγκυκλοπαιδικά θέματα. 

5. Ενημερώνονται και μονογράφουν την αλληλογραφία, προτείνουν 
στο Διοικητή για την επίλυση διαφόρων θεμάτων και επιβλέπουν για τη 
σωστή διεκπεραίωση των διαφόρων υποθέσεων της Υπηρεσίας. 

6. Σε σοβαρά συμβάντα με εντολή του Διοικητή ή όταν αυτός απου¬ 
σιάζει ή κωλύεται μεταβαίνουν επιτόπου και διευθύνουν προσωπικά το 
πυροσβεστικό έργο. 

7. Αναπληρώνουν τους Διοικητές όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύο¬ 
νται και εκτελούν όλα τα καθήκοντα του Διοικητή εκτός από τη σύνταξη 
εκθέσεων ικανότητας. 

Άρθρο 17 

Διεξαγωγή της υπηρεσίας στα γραφεία 

1. Στα γραφεία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, υπη- 
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ρετεί πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν. Προϊστάμενοι των τμημάτων και γραφείων ορίζονται 
υπάλληλοι από το πυροσβεστικό προσωπικό. 

2. Η λειτουργία των γραφείων και η διεξαγωγή γενικά της υπηρε¬ 
σίας σ’ αυτά γίνεται με ευθύνη του Διοικητή, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
που ισχύει και τις σχετικές διαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώ¬ 
ματος. Το προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία είναι υποχρεωμένο να 
συμμορφώνεται με τις διαταγές των προϊσταμένων σε ότι αφορά την 
εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων τους. 

3. Το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία των Πυρο¬ 
σβεστικών Σταθμών δεν απαλλάσσεται από τη μάχιμη υπηρεσία και 
ορίζεται σε υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς ή διάσωσης. Το πυροσβεστικό 
προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία άλλων Υπηρεσιών του Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος απαλλάσσεται από την εκτέλεση μάχιμης υπηρε- 
σίας. 

4. Το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία και απαλ¬ 
λάσσεται από τη μάχιμη υπηρεσία, εκτελεί ανά τακτά χρονικά διαστή¬ 
ματα, που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώμα¬ 
τος, υπηρεσία πυρκαγιάς ή διάσωσης. 

5. Στους προϊσταμένους των τμημάτων ή γραφείων μπορεί να ανατε¬ 
θούν περισσότερα από ένα τμήματα ή γραφεία. 

6. Για τα θέματα τα σχετικά με την αλληλογραφία τον τύπο των εγ¬ 
γράφων, των σφραγίδων κ.λπ εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για 
τις Δημόσιες Υπηρεσίες και οι σχετικές αποφάσεις και διαταγές του Πυ¬ 
ροσβεστικού Σώματος. 

7. Όσοι εκτελούν γραφική υπηρεσία ή υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικό¬ 
τητας, εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο εργασίας των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

Άρθρο 18 
Ημερήσια Διαταγή 

1. Ημερήσια Διαταγή εκδίδουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού 
Σώματος, δηλαδή: Ο Αρχηγός, ο Διευθυντής γραφείων του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος, οι Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων 
καθώς και οι Διοικητές και οι προϊστάμενοι όλων των άλλων Υπηρε¬ 
σιών. 

2. Η Ημερήσια Διαταγή διακρίνεται σε εμπιστευτική και κοινή. Με 
την εμπιστευτική κοινοποιούνται όλες οι εμπιστευτικής φύσεως υποθέ¬ 
σεις των αξιωματικών και με την κοινή όλες οι άλλες υποθέσεις. 

3. Στην Ημερήσια Διαταγή καταχωρούνται: 
α) Όλες οι. μεταβολές της Υπηρεσίας. 

β) Οι ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους και οι ηθικές και οι 
υλικές αμοιβές που τους απονέμονται. 

γ) Κάθε αντικείμενο που απαιτεί έγγραφη διαταγή, 
δ) Κάθε διαταγή το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση 
οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας. 

4. Τα αντικείμενα που καταχωρούνται στην Ημερήσια Διαταγή κατά 
παραγράφους είναι τα εξής: 

α. I: Κατατάξεις - Διορισμοί - Εγγραφές σε γενικό Μητρώο, 
β) II. Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις, 
γ) III: Αποσπάσεις. ο 

δ) IV: Προαγωγές. 

ε) V: Προσαυξήσεις αποδοχών - Επιδόματα, 
στ) VI: Άδειες κανονικές - Έκτακτες - Παρατάσεις αδειών και επάνο¬ 
δοι. 

ζ) VII: Σε πορεία. 

η) VIII: Δικαστική προφυλάκιση - καταδίκη από ποινικά δικαστήρια - 
Αποφυλακίσεις. 

θ) IX: Πειθαρχικές ποινές. 

ι) X: Θέση εκτός υπηρεσίας. 

ια) XI: Διαθεσιμότητα και ανάκληση αυτής. 

ιβ) XII: Οικονομικά αντικείμενα. 

ιγ) XIII: Ηθικές και υλικές αμοιβές - αποζημιώσεις. · 

ιδ) XIV: Ασθένειες - Σε νοσοκομείο. 

ιε) XV: Σε ένδειξη αναρρωτικής άδειας - Αναρρωτικές άδειες. 

ιστ) XVI: Άδειες και συνάψεις γάμου. 

ιζ) XVII: Αποδοχές παραιτήσεων και ανακλήσεις αυτών. 

' ιη) XVIII: Διαγραφές από το Σώμα, 
ιθ) XIX: Αυθαίρετες απουσίες. 


κ) XX: Γενικές Διαταγές. 
κα)ΧΧΙ: Ειδικές Διαταγές. 

5. Τα βιβλία των Ημερήσιων Διαταγών ουδέποτε καταατρέφονται 
και διατηρούνται από τις εκδούσες Υπηρεσίες στο διηνεκές. 

' Άρθρο 19 

Αρμοδιότητες τμημάτων και γραφείων 

1. Το Διοικητικό Τμήμα περιλαμβάνει τα πιο κάτω γραφεία: 

α) Γ ραφείο της Γραμματείας: Το γραφείο αυτό έχει ώς αποστολή τη 
διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι αρμόδιο για την αναπαραγωγή, 
διακίνηση των εγγράφων και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Τηρεί 
και ενημερώνει τα πρωτόκολλα και το αρχείο της Υπηρεσίας. 

β) Γραφείο Προσωπικού: Το γραφείο αυτό χειρίζεται όλα τα θέματα 
που αναφέρονται στο πυροσβεστικό, πολιτικό και βοηθητικό προσω¬ 
πικό. Τηρεί και ενημερώνει τα ατομικά έγγραφα όλου του προσωπικού 
(βιβλιάρια - φακέλλους). Εκδίδει τις διαταγές σχετικά με την εφαρμογή 
του ωραρίου εργασίας, το χρόνο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, την εμφά¬ 
νιση, συμπεριφορά και πειθαρχία του προσωπικού, σύμφωνα με τη νο¬ 
μοθεσία και τις διαταγές που ισχύουν. 

γ) Γ ραφείο Δημοσίων Σχέσεων: Το γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για 
την προώθηση των καλών σχέσεων της Υπηρεσίας με το κοινό και τις 
άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς. Μεριμνά για την προβολή 
του πυροσβεστικού έργου και τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων 
της Υπηρεσίας με τα μέσα ενημέρωσης στο ευρύ κοινό. 

2. Το Τμήμα Πυρασφάλειας περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας: Το 
γραφείο αυτό έχει ως αποστολή την επιβολή προληπτικών κάι κατα¬ 
σταλτικών μέτρων και μέσων για την αποτροπή ή καταπολέμηση των 
κινδύνων που μπορεί να προκύψουν για ανθρώπους και υλικά σε βιομη¬ 
χανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, κα¬ 
θώς και σε κάθε κτίριο ή δομική κατασκευή, που από τη φύση των υλι¬ 
κών κατασκευής τους, τη διαρρύθμιση τών χώρων του, τον προορισμό 
χρήσης του και γενικά τη σχέση του με τον ανθρώπινο παράγοντα και 
την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, κρίνεται αναγκαίο να προ- 
στατευθεί. Επιβλέπει και ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή των παρα¬ 
πάνω μέτρων και μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού των επι¬ 
χειρήσεων της περίπτωσης ι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρό¬ 
ντος διατάγματος στη χρήση των μόνιμων και φορητών μέσων πυρα¬ 
σφαλείας. Ενεργεί ενημερωτικές διαλέξεις στους μαθητές στοιχειώδους 
και μέσης εκπαίδευσης καθώς και στο κοινό σε θέματα πυροπροστασίας, 
σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν. Μεριμνά για τη διάθεση προσω¬ 
πικού και οχημάτων μηχανημάτων για προληπτική πυροπροστασία. 

β) Ανακριτικό Γραφείο: Το γραφείο αυτό έχει σαν αποστολή τη συλ¬ 
λογή πληροφοριών για εγκλήματα εμπρησμού, τη σύλληψη των υπαι¬ 
τίων, τη διενέργεια όλων των προανακριτικών πράξεων που προβλέπο- 
νται από την ποινική δικονομία και την παραπομπή των κατηγορουμέ¬ 
νων στον εισαγγελέα. Διεξάγει την σχετική αλληλογραφία και τηρεί τα 
προβλεπόμενα από το νόμο έντυπα, βιβλία και αρχείο. 

γ) Γ ραφείο Δημοσίου Κατηγόρου: Το γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για 
τη διακίνηση της αλληλογραφίας που σχετίζεται με το αντικείμενό του 
και την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων πού προβλέπονται από τη 
νομοθεσία και τη τήρηση του ειδικού αρχείου. Προϊστάμενος του γρα¬ 
φείου είναι ο Δημόσιος Κατήγορος ο οποίος παρίσταται στην εκδίκαση 
των πταισματικών παραβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 433 
του Π.Κ. και εκτελεί τα ειδικά καθήκοντά του σύμφωνα με την Ποινική 
Δικονομία και τους Ειδικούς Νόμους. 

δ) Γραφείο Επιχειρήσεων (σχεδίαση, καταστολή μεγάλων συμβά¬ 
ντων - εκπαίδευση): Το γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την εκπόνηση 
σχεδίων επέμβασης, για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων και με¬ 
ριμνά για τον τρόπο εφαρμογής τους. Λαμβάνει κάθε μέτρο που θα διευ¬ 
κόλυνε το επιχειρησιακό έργο της Υπηρεσίας. Μεριμνά για τη σύνθεση 
των εξόδων πυρκαγιάς και διάσωσης και την επάνδρωσή τους ανάλογα 
με την αριθμητική δύναμη των ανδρών της Υπηρεσίας. Είναι αρμόδιο 
για τη σύνταξη προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και την παρα¬ 
κολούθηση εφαρμογής τους. Λαμβάνει όλα τα μέτρα για τη συνεχή ενη¬ 
μέρωση του προσωπικού πάνω στα καινούργια επιτεύγματα της επιστή¬ 
μης που παρουσιάζουν πυροσβεστικό ενδιαφέρον και γενικά μεριμνά για 
τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων. Φροντί¬ 
ζει όπως τα υπάρχοντα σχέδια επέμβασης για την αντιμετώπιση διαφό¬ 
ρων σοβαρών συμβάντων γίνονται αντικείμενα μελέτης και γνώσης του 
προσωπικού. 
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ε) Γραφείο Π.Σ.Ε.Α.: Το γραφείο αυτό μεριμνά για την κατάρτιση 
σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης και πολιτικής άμυνας της Περιφε¬ 
ρειακής Διοίκησής και των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του. Μεριμνά 
για την εκπαίδευση σε θέματα Π.Σ.Ε.Α. του προσωπικού της Περιφε¬ 
ρειακής Διοίκησης και των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του. Ελέγχει 
και παρακολουθεί την οργάνωση της πολιτικής άμυνας των Υπηρεσιών 
του και γενικά επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος αρμοδιότητας 
Π.Σ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διοίκησης. 

3. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τα εξής γρα¬ 
φεία: 

α) Γραφείο Κίνησης: Το γραφείο αυτό διευθύνεται από τον προϊστά¬ 
μενο κίνησης, που διεκπεραιώνει και την αλληλογραφία τη σχετιζόμενη 
με το αντικείμενο του τμήματος. Φροντίζει για την καλή κατάσταση των 
οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων και τη συνεχή εκπαίδευση των 
οδηγών. 

β) Γραφείο Οικονομικού: Το γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη διεξα¬ 
γωγή της αλληλογραφίας που σχετίζεται με το αντικείμενό του. Διαχει¬ 
ρίζεται τα χρήματα και ενεργεί τις πληρωμές βάσει των νομίμων δι- 
καιολογητικών. Ελέγχει τις πάγιες προκαταβολές των Υπηρεσιών της 
δικαιοδοσίας του και παρακολουθεί και εφαρμόζει ανάλογα τους νό¬ 
μους, διατάγματα,: αποφάσεις και διαταγές που έχουν σχέση με τις απο¬ 
δοχές του προσωπικού. 

γ) Γραφείο Υγειονομικού: Το γραφείο αυτό παρακολουθεί τη νοσολο¬ 
γική κίνηση των υπαλλήλων και γενικά ενεργεί σύμφωνα με τους νό¬ 
μους που ισχύουν και τις διαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώ¬ 
ματος. 

δ) Γραφείο Διαχείρισης υλικού: Το γραφείο αυτό διεκπεραιώνει την 
αλληλογραφία του αντικειμένου του και γενικά είναι αρμόδιο για την 
κανονική διαχείριση καιδιακίνηση του υλικού της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 20 

Διεξαγωγή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον επιχειρησιακό τομέα. 

1. Το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος διεξάγεται 
από. τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς κάθε πόλης, τους Λιμενικούς Πυ¬ 
ροσβεστικούς Σταθμούς και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Αερο¬ 
δρομίων. 

2. Οι υπηρεσίες των Πυροσβεστικών Σταθμών διακρίνονται σε εσω¬ 
τερικές και εξωτερικές. 

3. "Στις εσωτερικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται: 

α) Η υπηρεσία της ανάληψης καθηκόντων φυλακής. 

β) Η υπηρεσία έκτακτων προσκλήσεων - επιφυλακών. 

γ) Η υπηρεσία εκπαίδευσης προσωπικού. 

δ) Η υπηρεσία του Αξιωματικού Υπηρεσίας. 

ε) Η υπηρεσία του προϊσταμένου κίνησης. 

στ) Η υπηρεσία του επόπτη υπηρεσίας. 

ζ) Η υπηρεσία του τηλεφωνητή. 

η) Η υπηρεσία του Αρχιοδηγού υπηρεσίας. 

θ) Η υπηρεσία του οδηγού. 

ι) Η υπηρεσία του Νοσοκόμου. 

4. Επί πλέον στις υπηρεσίες των Λιμενικών Πυροοσβεστικών Σταθ¬ 
μών περιλαμβάνονται και: 

α. Η υπηρεσία του κυβερνήτη υπηρεσίας, 
β. Η υπηρεσία του Αξιωματικού μηχανής. 

Άρθρο 21 

Ανάληψη καθηκόντων φυλακής 

1. Οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί, οι Λιμενικοί Σταθμοί και οι Πυροσβε¬ 
στικοί Σταθμοί των Αεροδρομίων, εκτελούν το επιχειρησιακό τους έργο 
όλες τις ώρες του 24ώρου και όλες τις.ημέρες του χρόνου. 

2. Το 24ωρο χωρίζεται σε τρεις φυλακές, 8ωρης διάρκειας, στις 
οποίες ορίζονται εναλλακτικά οι άνδρες του Σταθμού και έχουν υποχρέ¬ 
ωση να προσφέρουν συνολικά 37 1/2 ώρες εργασίας την εβδομάδα. 

3. Μπορεί ο Διοικητής, μετά από έγκριση του Αρχηγείου Πυροσβε¬ 
στικού Σώματος, να 'εναλλάσει τους υπαλλήλους στην υπηρεσία ανά 
24ωρο, όταν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι το επιβάλλουν, με την προϋπό¬ 
θεση ότι η συνολική προσφορά εργασίας τους κατά μήνα, θα υπολογίζε¬ 
ται στη βάση των 37 1/2 ωρών εργασίας την εβδομάδα. 

4. Για την αντιμετώπιση διαφόρων έκτακτων συμβάντων, όπως πυρ¬ 
καγιών, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων γεγονότων μπορεί ο Διοικητής 


να επιβάλλει με διαταγή του πρόσθετη εργασία στους υπάλληλους πέρα 
από την υποχρεωτική. 

5. Όταν για την εκτέλεση υπηρεσίας, εξαιρουμένων των περιπτώ¬ 
σεων της προηγούμενης παραγράφου, που λόγω της φύσης της και των 
ειδικών συνθηκών επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του κα¬ 
νονικού χρόνου εργασίας του υπαλλήλου, αυτός συνεχίζει την υπηρεσία 
του, δικαιούται μετά το τέλος αυτής, ανάλογο πρόσθετο χρόνο ανάπαυ¬ 
σης· 

6. Η αλλαγή της υπηρεσίας γίνεται από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας 
κάθε φυλακής, σε ώρες που ορίζονται με' διαταγή του Περιφερειακού 
Διοικητή για όλες τις Υπηρεσίες της γεωγραφικής του αρμοδιότη¬ 
τας. 

7. Στην αλλαγή παρουσιάζονται οι άνδρες και των δύο φυλακών με 
στολή υπηρεσίας καί υψηλά υποδήματα (μπότες), φέρουν μαζί τους την 
ατομική πυροσβεστική εξάρτηση που αποτελείται από την πυροσβε¬ 
στική ζώνη, το πυροσβεστικό κράνος, το πελεκίδιο, τα γάντια, τον ατο¬ 
μικό φανό και το υπηρεσιακό αδιάβροχο. 

8. Μετά τη λήξή της αλλαγής υπηρεσίας οι μεν παραλαμβάνοντες 
τοποθετούν την ατομική τους πυροσβεστική εξάρτυση στις ανάλογες θέ¬ 
σεις πάνω στα οχήματα, οι δε παραδίδοντες φυλάσσουν αυτά με ατομική 
τους ευθύνη. 

9. Στη διάρκεια της αλλαγής ο Αξιωματικός Υπηρεσίας ανακοινώνει 
στους άνδρες την υπηρεσία στην οποία έχουν ορισθεί, επιθεωρεί την εμ¬ 
φάνισή τους, τους ανακοινώνει τις ειδικές διαταγές’ του Διοικητή και 
ενημερώνεται για τα τυχόν προβλήματα που τους απασχολούν. 

10. Μετά τον ορισμό των άνδρών στην υπηρεσία και αφού αναλάβουν 
τα ειδικότερα καθήκοντά τους ο Αξιωματικός Υπηρεσίας συντάσσει το 
αναφορείο και παρουσιάζει τους υπαλλήλους που έχουν υποβάλλει αιτή¬ 
ματα ή έχουν πέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα, στο Διοικητή του 
Στάθμου. 

11.0 Διοκητής ενημερώνεται σχετικά, πρώτα από τον Αξιωματικό 
Υπηρεσίας ή τον Επόπτη σε περίπτωση που αυτός κωλύεται και μετά 
δέχεται τους υπάλληλους χωριστά τον καθένα ή συνολικά και ακούει τα 
συγκεκριμένα θέματα της αναφοράς. - 

12. Οι αποφάσεις του Διοικητή σημειώνονται στο περιθώριο του βι¬ 
βλίου ημερήσιας αναφοράς, μονογράφονται απ’ αυτόν και στη συνέχεια 
ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους προφορικά ή γραπτά, σύμφωνα- 
με τις διαταγές που ισχύουν. ’ 

Άρθρο 22 

Τακτικές και έκτακτες προσκλήσεις - επιφυλακές. 

1. Τακτικά προσκλητήρια στους άνδρες κάθε φυλακής γίνονται κατά 
την αλλαγή της υπηρεσίας φυλακής. 

2. Εκτός από τις τακτικές προσκλήσεις, ο αξιωματικός υπηρεσίας 

μπορεί να ενεργήσει και έκτακτη πρόσκληση στους υπάλληλους της φυ¬ 
λακής του, όταν τις προσκλήσεις αυτές τις επιβάλλουν ειδικοί υπηρεσια¬ 
κοί λόγοι, ή και για τη διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των 
ανδρών. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής 
της Υπηρεσίας. ’ 

3. Μπορεί ο Διοικητής της Υπηρεσίας να θέτει σε επιφυλακή τη δύ¬ 
ναμη των ανδρών του για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που 
μπορούν να δημιουργηθούν από συμβάντα για τα οποία έχει αρμοδιό¬ 
τητα επέμβασης το Πυροσβεστικό Σώμα, και σε κάθε άλλη περίπτωση 
μόνο μετά από Διαταγή του Αρχηγού ή Υπαρχηγού για όλες τις Υπηρε¬ 
σίες του Σώματος και του Περιφερειακού Διοικητή για τους υπαλλήλους 
των Υπηρεσιών της γεωγραφικής του δικαιοδοσίας. 

4. Η θέση.των υπάλληλων σε κατάσταση επιφυλακής, με τους όρους 
και περιορισμούς τής προηγούμενης παραγράφου μπορεί να είναι γενική 
ή μερική. Μπορεί ο Διοικητής την επιφυλακή να την καθορίσει και ως 
υποχρεωτική παραμονή των υπαλλήλων στο σπίτι τους. Η επιφυλακή 
λήγει από το διατάζοντα όταν εκλείψουν οι λόγοι πρόσκλησής της. 

5. Οι υπάλληλοι που καλούνται σε προσκλητήριο ή επιφυλακή φέρουν 
μαζί τους τη στολή υπηρεσίας και την πυροσβεστική εξάρτυση, εκτός αν 
υπάρξει διαφορετική-ειδική διαταγή. 

Άρθρο 23 

Εκπαίδευση προσωπικού. 

1. Το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των βαθμών και κλάδων εκ¬ 
παιδεύεται σε γενικά πυροσβεστικά θέματα και ειδικά αντικείμενα που 
σχετίζονται με τα επαγγελματικά καθήκοντά του. 
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2. Η εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού γίνεται εντός και 
εκτός των Σταθμών όπως ειδικότερα καθορίζεται από τις εγκύκλιες 
Διαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και τις διαταγές των 
Περιφερειακών Διοικήσεων. 

3. Ο τρόπος της εκπαίδευσης, ο χρόνος, τα αντικείμενα, το πρό¬ 
γραμμα, οι υπεύθυνοι, οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι και άλλες λε¬ 
πτομέρειες καθορίζονται με εγκύκλιο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος και διαταγές των Περιφερειακών Διοικήσεων και Σταθμών. · 

Άρθρο 24 

Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας. 

1. Ο Αξιωματικός υπηρεσίας φυλακής ορίζεται Ανθυποπυραγός ή 
ΐποπυραγός Γενικών Υπηρεσιών που εκτελεί τα καθήκοντα του σύμ¬ 
φωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, το παρόν διάταγμα και τις διαταγές 
που υπάρχουν. 

2. Ενημερώνεται για όλα τα θέματα του Πυροσβεστικού Σταθμού, 
για την κατάσταση και τις μεταβολές των ανδρών της φυλακής του. 
Φροντίζει να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος και να 
εφαρμόζονται οι οδηγίες και διαταγές του Διοικητή. Προσπαθεί να νου¬ 
θετεί και εμψυχώνει τους άνδρες για την καλύτερη εκτέλεση της απο¬ 
στολής του Σώματος. 

3. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη προέλευση και κανονική αποχώ¬ 
ρηση των ανδρών της φυλακής, ανακοινώνει σ’ αυτούς τις διάφορες δια¬ 
ταγές ή άλλες μεταβολές του Σταθμού και πραγματοποιεί την εκπαί¬ 
δευση των ανδρών ή επιβλέπει αυτή με βάση το πρόγραμμα εκπαίδευ¬ 
σης·. 

4. Κατά την αλλαγή της φυλακής βεβαιώνεται ότι οι ανδρες φορούν 
κανονικά τη στολή τους και φέρουν την πυροσβεστική τους εξάρτυση, 
επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του Σταθμού για τη διαπίστωση τυχόν ελ¬ 
λείψεων, ιδιαίτερα σε θέματα ασφαλείας και καθαριότητάς τους. Επιθε¬ 
ωρεί τα οχήματα και δύναται να καλεί τον επόπτη υπηρεσίας ή τον αρ- 
χιοδηγό υπηρεσίας για την από κοινού επιθεώρηση ή οχημάτων ή και 
του λοιπού εξοπλισμού. 

Δέχεται πάντοτε, όταν απουσιάζει ο Διοικητής, τα άτομα που προσέρ-. 
χονται στην Υπηρεσία, ακούει με προθυμία τα αιτήματά τους και δίνει 
τις απαραίτητες εξηγήσεις ή πληροφορίες πάντα μέσα στα πλαίσια της' 
υπηρεσίας και των οδηγιών του Διοικητή. Ενημερώνεται για τα τυχόν 
προβλήματα των υπαλλήλων της φυλακής του και φροντίζει για την 
επίλυσή τους εφόσον είναι δυνατή, Φροντίζει να υπάρχει ομόνοια και 
εκτίμηση μεταξύ των υπαλλήλων της φυλακής και διευθετεί τις τυχόν 
παρουσιαζόμενες μικροδιαφορές. Εάν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επι¬ 
τρέπουν σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να τους χορηγηθεί και ολιγόω¬ 
ρες άδειες απουσίας, ενημερώνοντας οπωσδήποτε την επόμενη ημέρα 
το Διοικητή. 

6. Όταν απουσιάζει ο Διοικητής και πληροφορηθεί κάποιο σοβαρό 
γεγονός από το οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος πυρκαγιάς ή θεομη¬ 
νίας ή άλλου ατυχήματος παίρνει όλα τα μέτρα που υπαγορεύουν οι πε¬ 
ριστάσεις και φροντίζει να ενημερωθεί ο Διοικητής του. 

7. Είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τά κινηματοθέατρα, τις βιομηχα¬ 
νικές εγκαταστάσεις, τα νοσοκομεία, τους κυριότερους δρόμους και λοι¬ 
πούς χώρους αυξημένου κινδύνου που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης 
του Σταθμού του και τα σχέδια επέμβασης που έχουν συνταχθεί γι’ 
αυτά. 

8. Σε περίπτωση πυρκαγιάς αναχωρεί επικεφαλής της Α’ εξόδου και' 
αναπληρώνεται από τυχόν υπάρχοντα άλλο αξιωματικό ή από τον επό¬ 
πτη υπηρεσίας ή όταν απουσιάζει και αυτός από τον ανώτερο ή αρχαιό¬ 
τερο υπάλληλο που παραμένει στο Σταθμό. 

9. Από τον τόπο της πυρκαγιάς ενημερώνει το Διοικητή εφόσον είναι 
δυνατό και μετά την επιστροφή υποβάλλλει απαραίτητα έκθεση με το 
συμβάν και τη συμβολή της Υπηρεσίας. 

10. Ενημερώνεται με κάθε λεπτομέρεια για την απώλεια ή τη φθορά 
δημοσίων.ειδών των υπαλλήλων ή της Υπηρεσίας και ενεργεί ανάλογα 
για την ανακάλυψη των αιτίων ύποβάλλοντος σχετική αναφορά στο 
Διοικητή. · 

11. Δεν απομακρύνεται από την Υπηρεσία, ούτε εγκαταλείπει τη 
θέση του εφόσον δεν αναλάβει υπηρεσία ο αντικαταστάτης του. Εισηγεί- 
ται στο Διοικητή για τη χορήγηση ή μη ολιγόωρων αδειών στους υπαλ¬ 
λήλους ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τη σοβαρότητα των 
λόγων του υπαλλήλου. 

12. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Διοικητή ρυθμίζει κατά την 
κρίση του κάθε θέμα που παρουσιάζεται και ενημερώνει το Διοικητή εάν 


είναι δυνατόν την ίδια μέρα ή την επομένη; 

13. Ελέγχει και υπογράφει το δελτίο αναφοράς της φυλακής που συ¬ 
ντάσσει ο επόπτης υπηρεσίας και στο οποίο αναφέρονται όλες οι μεταβο¬ 
λές και τα συμβάντα κατά τη διάρκεια της φυλακής. 

14. Στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας υπάρχουν οι εξής πίνα¬ 
κες: 

α. Πίνακας ορισμού των ανδρών σε υπηρεσία. 

β. Πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

γ. Πίνακας αξιωματικών και υπαλλήλων με τις διευθύνσεις κατοι¬ 
κίας τους. 

δ. Πίνακας που περιλαμβάνει τους υπόλοιπους Σταθμούς της πόλης 
με τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις τους. 

ε. Πίνακας που περιλαμβάνει τα κινηματοθέατρα, τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, τα νοσοκομεία, τις επικίνδυνες περιοχές και τις αποθή¬ 
κες εύλεκτων υλών που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης του Σταθμού. 

στ. Πίνακας των υδροστομίων, δεξαμενών νερού, φρεατίων και λοι¬ 
πές πηγές εφοδιασμού οχημάτων με νερό της περιοχής με τις απαραίτη¬ 
τες ενδείξεις χωρητικότητας και πίεσης. 

ζ. Αντίγραφα σχεδίων επέμβασης που υπάρχουν στα γραφεία του 
Σταθμού. 

η. Χάρτες περιοχής των πόλεων και του Νομού. 

Άρθρο 25 

Καθήκοντα προϊσταμένου κίνησης οχημάτων. 

1. Προϊστάμενος κίνησης οχημάτων ορίζεται αξιωματικός ή Πυρονό¬ 
μος που ακολουθεί το ωράριο του Διοικητή του Σταθμού. Ασκεί τα κα- 
θήκοντά του σύμφωνα με τη Νομοθεσία που ισχύει, το παρόν διάταγμα 
και τις διαταγές που υπάρχουν. 

2. Είναι υπεύθυνος απέναντι στο Διοικητή για την καλή κατάσταση 
των οχημάτων και μηχανημάτων, την εκπαίδευση και καταλληλότητα 
των οδηγών, την επάρκεια σε πυροσβεστικά εργαλεία, κατασβεστικά 
υλικά και μέσα. 

3. Τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται για το γραφείο κίνησης, φροντί¬ 
ζει για την επάρκεια καυσίμων και λιπαντικών και διεξάγει την αλληλο¬ 
γραφία που έχει σχέση με το αντικείμενο του γραφείου του. 

4. Ο προϊστάμενος κίνησης, εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλ¬ 
λουν, εκτελεί ταυτόχρονα και καθήκοντα αρχιοδηγού υπηρεσίας, οπότε 
έχει όλα τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που προβλέπο- 
νται γι αυτόν. Στις περιπτώσεις που είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του 
αξιωματικού υπηρεσίας απευθύνεται για κάθε σχετικό θέμα στο Διοι¬ 
κητή. 

5. Μεριμνά για την εισαγωγή των οχημάτων και μηχανημάτων στο 
πυροσβεστικό συνεργείο ή σε άλλα ιδιωτικά συνεργεία, όταν είναι ανα¬ 
γκαίο για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών. 

Άρθρο 26 

Καθήκοντα Επόπτη Υπηρεσίας 

1. Επόπτης υπηρεσίας φυλακής ορίζεται ο αρχαιότερος πυρονόμος ή 
υπαξιωματικός της φυλακής, που εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα 
με τη Νομοθεσία που ισχύει το διάταγμα αυτό και τις διαταγές που’ 
υπάρχουν. 

2. Ο επόπτης υπηρεσίας είναι βοηθός του αξιωματικού υπηρεσίας 
και ορίζεται σε υπηρεσία πυρκαγιάς ή διάσωσης. 

3. Επιθεωρεί όλες τις εγκαταστάσεις του Σταθμού και αναφέρει στον 
αξιωματικό υπηρεσίας κάθε έλλειψη ή βλάβη που διαπιστώνει μεριμνώ- 
ντας παράλληλα για την αποκατάστασή της. 

4. Επιβλέπει να είναι σ όλη τη διάρκεια της φυλακής οι εξαρτήσεις 
των ανδρών στις θέσεις τους πάνω στα οχήματα. 

5. Παραλαμβάνει από τον αξιωματικό υπηρεσίας τον πίνακα ορισμού 
της υπηρεσίας των ανδρών και κάνει αλλαγή της υπηρεσίας, φροντίζει 
για την κανονική εναλλαγή τών ανδρών στην υπηρεσία του τηλεφω- 
νητή, του σκοπού όπου και όταν υπάρχει, των περιπολικών οχημάτων 
και σε κάθε άλλη εσωτερική ή εξωτερική υπηρεσία και ενεργεί όλες τις 
τακτικές και έκτακτες προσκλήσεις των ανδρών. 

6. Οταν δεν αναχωρεί με την Α' έξοδο για πυρκαγιά, οργανώνει την 
Β έξοδο, ειδοποιεί το Διοικητή του Σταθμού γιά το συμβάν και ενεργεί 
σύμφωνα με τις εντολές του. Σε περίπτωση που αναχωρήσει και ο ίδιος 
για πυρκαγιά αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο υπάλληλο που παρα¬ 
μένει στο Σταθμό. Αναμένει την επιστροφή της εξόδου στο Σταθμό και 
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επιβλέπει για τον εφοδιασμό των οχημάτων ή συμπλήρωση τυχόν υλι¬ 
κών που χρησιμοποιήθηκαν. 

7. Συντάσσει το δελτίο αναφοράς, στο οποίο αναγράφει κάθε μετα¬ 
βολή της κατάστασης του προσωπικού, αιτήσεις, παράπονα, ασθένειες, 
συμβάντα που έλαβαν χώρα κ.λπ. 

8. Βοηθάει τον αξιωματικό υπηρεσίας στην εκπαίδευση των υπαλλή¬ 
λων ιδιαίτερα σε πρακτικά θέματα, και τον τηλεφωνητή υπηρεσίας όταν 
χρειασθεί, φροντίζοντας να μη παραμένουν άλλοι άνδρες στο χώρο του 
τηλεφωνείου. 

9. Αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας κάθε παράπτωμα υπαλλή¬ 
λου και ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες και διαταγές 
του. 

Άρθρο 27 

Καθήκοντα αρχιοδηγοϋ υπηρεσίας 

1 .Αρχιοδηγός υπηρεσίας φυλακής ορίζεται ο ανώτερος και σε περί¬ 
πτωση ισοβαθμίας ο αρχαιότερος οδηγός που ασκεί τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει, το διάταγμα αυτό και τις διατα¬ 
γές που υπάρχουν. 

2. Με την ανάληψη της υπηρεσίας του επιθεωρεί όλα τα οχήματα και 
το λοιπό πυροσβεστικό εξοπλισμό και φροντίζει αυτά να είναι καθαρά, να 
λειτουργούν σωστά και να βρίσκονται στη θέση τους. Τυχόν φθορές και 
ελλείψεις αναφέρονται αμέσως στον αξιωματικό υπηρεσίας και στον 
προϊστάμενο κίνησης. 

3. Επιθεωρεί τα οχήματα που επιστρέφουν από την πυρκαγιά ή διά¬ 
σωση ή από οποιαδήποτε άλλη αποστολή, μεριμνά για την αντικατά¬ 
σταση των υλικών που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί και συμπληρώνει 
τον εξοπλισμό των οχημάτων και γενικά ετοιμάζει αυτά για νέα έξοδο. 

4. Επισκευάζει με τη βοήθεια των οδηγών κάθε μικροβλάβη των 
οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπών πυροσβεστικών υλικών και εργα¬ 
λείων, δοκιμάζοντας την καλή τους λειτουργία και την αντοχή τους. 
Φροντίζει για την πληρότητα και καλή λειτουργία όλων των συσκευών 
και φορητών αντλιών. 

5. Διατυπώνει τις παρατηρήσεις του στο δελτίο αναφοράς της φυλα¬ 
κής και αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας και προϊστάμενο κίνησης 
κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την-εκτέλεση των καθηκόντων 
των οδηγών. 

6. Μετέχει στην επιτροπή πραγματογνωμοσύνης, εάν είναι δυνατό, 
σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος πυροσβεστικού οχήματος και στην 
επιτροπή παραλαβής οχημάτων που έχουν επισκευασθεί στα συνεργεία. 
Ορίζεται σε υπηρεσία οδηγού πυροσβεστικού οχήματος εξόδου πυρκα¬ 
γιάς ή διάσωσης. 

7. Τον αρχιοδηγό υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώ¬ 
νει ο αρχαιότερος από τους οδηγούς της φυλακής. 

Άρθρο 28 

Καθήκοντα τηλεφωνητή 

1. Καθήκοντα τηλεφωνητή ανατίθενται στους υπαλλήλους του Πυρο¬ 
σβεστικού Σώματος που φέρουν το βαθμό του πυρονόμου και κάτω. 

2. Από την υπηρεσία του τηλεφωνητή απαλλάσσονται όσοι είναι ορι¬ 
σμένοι σε υπηρεσία αρχιοδηγού, επόπτη και οδηγού πυροσβεστικού 
οχήματος εξόδου πυρκαγιάς ή διάσωσης. 

3. Επιθεωρεί τις συσκευές τηλεφώνου, ΤΕΕΕΧ και ασυρμάτου επι¬ 
κοινωνίας του τηλεφωνείου κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και 
αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά. 

4. Σε περίπτωση αναγγελίας πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος, σημαί¬ 
νει αμέσως συναγερμό και παρακαλεί τον καλούντα να του δηλώσει τα 
απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση του δελτίου συμβάντος. Αντί¬ 
τυπα του δελτίου συμβάντος παραδίδει στον αξιωματικό υπηρεσίας και 
στους οδηγούς των οχημάτων της εξόδου, δίνοντας ταυτόχρονα προφο¬ 
ρικά και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία γνωρίζει. 

5. Μετά από κάθε κλήση για αναγγελία συμβάντος και τη λήψη των 
στοιχείων, σημαίνει συναγερμό και ταυτόχρονα παρακαλεί τον καλού¬ 
ντα να του γνωρίσει τον αριθμό της συσκευής από την οποία καλεί για να 
πραγματοποιήσει στη συνέχεια επαλήθευση των στοιχείων του καλού¬ 
ντα. Σε περιπτώσεις που η τηλεφωνική κλήση είναι υπεραστική ακολου¬ 
θεί την ίδια διαδικασία και η επαλήθευση γίνεται μ? τη συνεργασία της 
Αστυνομικής, Δασικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής. 

6. Απαγορεύει την παραμονή των υπαλλήλων, εκτός από τα όργανα 
της Υπηρεσίας, στο χώρο του τηλεφωνείου και τη χρησιμοποίηση της 


τηλεφωνικής συσκευής που προορίζεται για την αναγγελία πυρκαγιών ή 
άλλων συμβάντων. 

7. Ειδοποιεί τους υπαλλήλους που καλούνται στο τηλέφωνο εφόσον 
υπάρχει δεύτερη τηλεφωνική συσκευή και επιτρέπει τη χρησιμοποίηση 
του τηλεφώνου για ολιγόλεπτο μόνο χρονικό διάστημα. 

8. Χειρίζεται το κέντρο ασύρματης επικοινωνίας και αναφέρει σχε¬ 
τικά στον αξιωματικό υπηρεσίας ή επόπτη υπηρεσίας και γενικά ενεργεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες τους. 

9. Σε περίπτωση που μεταβιβάζονται προς την υπηρεσία κάποιο 
σήμα με τη συσκευή ΤΕΕΕΧ οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, ειδοποιεί 
αμέσως τον αξιωματικό υπηρεσίας ή τον επόπτη για τις σχετικές ενέρ¬ 
γειες- 

10. Ομιλεί πάντοτε ήρεμα, πρόθυμα με ευκρίνεια και ευγένεια σ’ όλες 
τις περιπτώσεις, οποιοδήποτε και αν είναι το περιεχόμενο της τηλεφωνι¬ 
κής συνομιλίας. 

11. Είναι υποχρεωμένος να παραμένει συνέχεια στο χώρο του τηλε¬ 
φωνείου και δεν απομακρύνεται παρά μόνο μετά από άδεια του αξιωμα¬ 
τικού υπηρεσίας. Διατηρεί καθαρό το θάλαμο του τηλεφωνείου, τις συ¬ 
σκευές, τα έπιπλα και όποιο άλλο έγγραφο ή αντικείμενο βρίσκεται μέσα 
σ’ αυτό. Ανάβει και σβήνει τα φώτα του πυροσβεστικού καταστήματος 
όταν βραδιάζει και ξημερώνει αντίστοιχα. 

12. Ο τηλεφωνητής εκτελεί ταυτόχρονα και καθήκοντα σκοπού, 
εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τη σύσταση θέσης σκοπού, σύμφωνα 
με την εκτίμηση της Υπηρεσίας. 

13. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορεί ο 
Διοικητής να ορίζει στην υπηρεσία του τηλεφωνητή, τον αρχιοδηγό, 
επόπτη και οδηγούς όταν η δύναμη των ανδρών της Υπηρεσίας είναι 
μειωμένη. 

Άρθρο 29 
Καθήκοντα οδηγού 

1. Ως οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων ορίζονται 
πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του πυρονόμου και κάτω. 

2. Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση, συντήρηση 
και καθαριότητα του οχήματος του και οφείλει όταν αναλαμβάνει υπη¬ 
ρεσία να ελέγχει το όχημα σύμφωνα με τις διαταγές που υπάρχουν για 
τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας του; 

3. Αναφέρει στον αρχιοδηγό υπηρεσίας τυχόν βλάβη ή φθορά του 
οχήματος και των εργαλείων που βρίσκονται σ’ αυτό και προσπαθεί για 
την αποκατάστασή τους, αν αυτή είναι δυνατή. 

4. Ελέγχει αν το όχημα είναι εφοδιασμένο, σύμφωνα με τις διαταγές 
που υπάρχουν, με όλα τα πυροσβεστικά εργαλεία, συσκευές, υλικά κα¬ 
τάσβεσης και λοιπό εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την αντιμετώ¬ 
πιση πυρκαγιών και άλλων συμβάντων και φροντίζει αυτά να διατηρού¬ 
νται σε άριστη κατάσταση. 

5. Οφείλει να εξασφαλίζει την άμεση εκκίνηση του οχήματος του όταν 
σημαίνει συναγερμός, να γνωρίζει την περιοχή ευθύνης του Σταθμού του 
και να ακολουθεί το συντομότερο δρομολόγιο για τη μετάβαση στον 
τόπο του συμβάντος, παίρνοντας όλα τα μέτρα και προφυλάξεις για την 
ασφαλή μετάβαση και αποφυγή δυστυχήματος. 

6. Ο οδηγός κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του," έχει την υπο¬ 
χρέωση να γνωρίζει καλά τους δρόμους, τις τοποθεσίες των υδροστο- 
μίων ή άλλων πηγών νερού, τα νοσοκομεία και τους Σταθμούς Α' Βοη¬ 
θειών της περιοχής ευθύνης του Σταθμού του, καθώς και τον κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας. 

7.0 οδηγός απαγορεύεται να απομακρύνεται από το όχημα, χωρίς 
άδεια του επικεφαλής της εξόδου και να καπνίζει κατά τη μετάβαση και 
επιστροφή από συμβάν. 

8. Οφείλει να ελέγχει τον κινητήρα του οχήματος που λειτουργεί πολ¬ 
λές ώρες, για να προλαβαίνει τυχόν φθορές και βλάβες. Απαγορεύεται η 
χρήση των σειρήνων και των περιστρεφόμενων φανών κατά την επι¬ 
στροφή από συμβάν, εκτός από τα βαρέα οχήματα και μηχανήματα που 
μπορούν να έχουν σε λειτουργία το φανό. Επιστρέφοντας στο Σταθμό 
από οποιαδήποτε αποστολή, οφείλει να συμπληρώσει ή αντικαταστήσει 
τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, να αποκαταστήσει τις μικροβλάβες 
που παρουσιάστηκαν και να καθορίσει το όχημα εφόσον χρειάζεται. 

9. Έχει υποχρέωση να γνωρίζει τις ακριβείς θέσεις των εργαλείων, 
εξαρτημάτων και υλικών πάνω στο όχημα για τη γρήγορη εξεύρεση σε 
περίπτωση χρησιμοποιήσεώς τους. 

10. Είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με ακρίβεια τις διαταγές των 
προϊσταμένων του στον τόπο του συμβάντος και να συμβάλλει στην όλη 
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πυροσβεστική προσπάθεια, ως Πυροσβέστης Γενικών Υπηρεσιών όταν 
υπάρχει ανάγκη. 

Άρθρο 30 

Καθήκοντα Νοσοκόμου 

1. Η υπηρεσία του νοσοκόμου ανατίθεται σε υπαξιωματικούς και πυ¬ 
ροσβέστες που εκπαιδεύονται ειδικά γι’ αυτό από τους ιατρούς της Υπη¬ 
ρεσίας. Όπου δεν υπάρχουν ιατβοί της υπηρεσίας η εκπαίδευση των 
υπαλλήλων που εκτελούν καθήκοντα νοσοκόμου γίνεται σε νοσοκομεία 
με τη φροντίδα των Διοικητών των Υπηρεσιών. 

2. Όπου υπάρχει ιατρείο ή αναρρωτήριο ο νοσοκόμος φροντίζει για 
την καθαριότητα αυτών, τη διαφύλαξη των φαρμάκων, των ιατρικών 
συσκευών ή εργαλείων και γενικά του χώρου του ιατρείου ή ανναρρωτη- 
ρίου και της διεξαγωγής της υγειονομικής υπηρεσίας. 

3. Σε περίπτωση ασθένειας υπαλλήλου, προσφέρει τις πρώτες βοή¬ 
θειες και αν είναι κάτι πιο σοβαρό, φροντίζει για την παροχή σ’ αυτόν 
υγειονομικής περίθαλψης, καλώντας ιατρό ή μεταφέροντας τον ασθενή 
στο νοσοκομείο. 

4. Ακολουθεί την πυροσβεστική έξοδο και παράλληλα με τη μάχιμη 
υπηρεσία, προσφέρει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης. Απαραί¬ 
τητα σε κάθε φυλακή πρέπει να υπάρχει και πυροσβέστης - νοσοκόμος. 

Άρθρο 31 
Στρατωνισμός 

1. Στους θαλάμους παραμονής και ανάπαυσης στις κτιριακές εγκα¬ 
ταστάσεις όπου στεγάζονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί, μπορούν να 
αναπαύονται οι υπάλληλοι σε περιπτώσεις επιφυλακής ή παραμονής στο 
Σταθμό για χρόνο πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας λόγω υπηρε¬ 
σιακών αναγκών. 

2. Στους θαλάμους αυτούς μπορούν να αναπαύονται και οι άνδρες 
της Γ' φυλακής τις νυχτερινές ώρες. Κατά την ανάπαυση αυτή οι υπάλ¬ 
ληλοι μπορούν να αφαιρούν μόνο τα υποδήματα και το χιτώνιό τους. · 

3. Στους θαλάμους των Υπηρεσιών του Σώματος μπορούν, εφόσον 
υπάρχει η ευχέρεια και ύστερα από έγκριση του Διοικητού τους, να 
στρατωνίζονται και οι άγαμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι των Υπηρεσιών 
αυτών. 

4. Τα είδη στρατωνισμού όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Δημόσιας Τάξης, παρέχονται στους υπαλλήλους όλων των βαθμών 
και κλάδων. 

Άρθρο 32 

Εξωτερικές υπηρεσίες Σταθμού 

Οι εξωτερικές υπηρεσίες του Σταθμού διακρίνονται σε: 

α) Υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς. 

β) Υπηρεσίες εξόδων παροχής βοήθειας. 

γ) Υπηρεσίες πυρασφαλείας - προληπτικής πυροπροστασίας. 

Αρθρο 33 

Υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς 

1. Οι πυροσβεστικοί έξοδοι πυρκαγιάς διακρίνονται σε α', β' και γ' 
ανάλογα με τη δύναμη των ανδρών του Πυροσβεστικού Σταθμού και τα 
διατιθέμενα οχήματα. 

2. Η α' έξοδος κάθε Πυροσβεστικού Σταθμού, αποτελείται από δύο 
(2) τουλάχιστον υδροφόρα οχήματα α' και»β’ τύπου. 

3. Η β’ έξοδος αποτελείται από δύο (2) υδροφόρα οχήματα β' ή γ' τύ¬ 
που. 

4. Η γ’ έξοδος αποτελείται από υδροφόρα και ειδικά οχήματα ανά¬ 
λογα με τις ειδικές περιστάσεις, τα οποία μπορούν να συνοδεύουν ή να 
ενισχύουν την α’ ή β' έξοδο. 

5. Κάθε όχημα της α' εξόδου επανδρώνεται με 4 άνδρες, της β' εξό¬ 
δου με 3 και της γ' τουλάχιστον με 2. 

6. Ανάλογα με τους διαθέσιμους άνδρες της κάθε βάρδιας, ο Διοικη¬ 
τής του Σταθμού μπορεί να μειώνει το πλήρωμα των οχημάτων, όχι 


όμως σε λιγότερους από δύο άνδρες για το κάθε όχημα. Το ίδιο και τα 
οχήματα των εξόδων. 

Άρθρο 34 

Οχήματα Πυροσβεστικού Σώματος 

1. Ο αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων του Πυροσβεστικού 
Σώματος κατά Υπηρεσία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημό¬ 
σιας Τάξης και η κατανομή του στις Υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 

2. Τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος ανάλογα με το είδος 
του κατασβεστικού υλικού που φέρουν, την χωρητικότητά τους και το 
σκοπό του προορισμού τους, διακρίνονται σε: 

α) Υδροφόρα οχήματα. 

β) Ειδικά οχήματα. 

γ) Βοηθητικά οχήματα. 

3. Υδροφόρα οχήματα. 

Τα υδροφόρα οχήματα διακρίνονται σε Α', Β', Γ, και Δ’ τύπου. 

Α' τύπου: Είναι μικρά ευέλικτα οχήματα με δεξαμενή χωρητικότη¬ 
τας 600- 1500ΕΤνερού και 80-100 ΕΤ αφρού. 

Β' τύπου: Είναι ευέλικτα οχήματα με δεξαμενή χωρητικότητας 
2.500 ΕΤ νερού και 100 ΕΤ αφρού. 

Γ' τύπου: Είναι οχήματα με δεξαμενή χωρητικότητας 5.000-7-000 
ΕΤ νερού και 200 ΕΤ αφρού. 

Δ’ τύπου: Είναι μεγάλα οχήματα με δεξαμενή χωρητικότητας από 
' 12.000 και άνω ΕΤ νερού και 500 ΕΤ αφρού. ι 

4. Ειδικά οχήματα: 

Στα ειδικά οχήματα περιλαμβάνονται: 

- οχήματα ξηράς σκόνης 

- οχήματα με διασωστικό εξοπλισμό ί 

- κλιμακοφόρα οχήματα με κλίμακα ύψους 26-50 μ. . 

- βραχιονοφόρα οχήματα με βραχίονα ύψους 15-60 μ. 

- γερανοφόρα οχήματα 

- οχήματα Διυλιστηρίων και πετροχημικών προϊόντων 

5. Βοηθητικά οχήματα. 

- Επιβατικά (κούρσες) 

- Επιβατικά 1ΕΕΡ μεταφοράς αντλιών 

- Λεωφορεία 8-50 θέσεων 

- Φορτηγά 

- Ασθενοφόρα 

- Ειδικά βοηθητικά (καντίνα, φορτωτής, εκσκαφέας, καυσίμων 
κ.λπ). 

Άρθρο 35 

Εξοπλισμός οχημάτων 

Τα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα όλων των τύπων πρέπει να εί¬ 
ναι εξοπλισμένα με τά πυροσβεστικά εργαλεία και εξαρτήματα, τα οποία 
θα καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 

Άρθρο 36 

Υπηρεσίες εξόδων παροχής βοήθειας 

1. Η' Πυροσβεστική Υπηρεσία εκτός των κινδύνων που δημιουργού- 
νται από τις πυρκαγιές παρέχει τη συνδρομή της και εκεί όπου υπάρχει 
οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά της ζωής και της περιουσίας των πολιτών 
και του κράτους και η Υπηρεσία εκτιμά ότι έχει τη δυνατότητα με το 
προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει, να επέμβει είτε μόνη της είτε σε 
συνεργασία και με άλλους φορείς. 

2. Όταν κατά την εκτέλεση της παραπάνω αποστολής δημιουργη- 
θούν καταστάσεις ανάγκης οι επιχειρούντες τη διάσωση πυροσβεστικοί 
υπάλληλοι, ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν από την κεί¬ 
μενη νομοθεσία για την κατάσταση ανάγκης. 

3. Η σύνθεση των εξόδων παροχής βοήθειας, είναι ανάλογη με την 
τάξη του Σταθμού, τον αριθμό και τον τύπο των οχημάτων και μηχανη¬ 
μάτων που διατίθενται και τη φύση, την έκταση και τη σοβαρότητα της 
συγκεκριμένης αποστολής. 

4. Οι έξοδοι παροχής βοήθειας διακρίνονται σε συνήθεις (μικρές δια¬ 
σώσεις) και σε παροχές βοήθειας σοβαρών συμβάντων (μεγάλες 1 διασώ¬ 
σεις). 

5. Η συνήθης παροχή βοήθειας (μικρή διάσωση) αποτελείται από ένα 
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όχημα Α' τύπου που έχει συμπληρωματικό εξοπλισμό με τα απαραίτητα 
εργαλεία και εξαρτήματα που απαιτεί η συγκεκριμένη αποστολή. 

6. Η παροχή βοήθειας σε σοβαρά συμβάντα συγκροτείται από ειδικά 
οχήματα και οχήματα Β' ή Γ' τύπου, ανάλογα με τη συγκεκριμένη απο¬ 
στολή. 

7. Σε αδυναμία συγκρότησης εξόδων παροχής βοήθειας, λόγω έλλει¬ 
ψης προσωπικού ή μέσων, η αποστολή εκπληρώνεται από τα οχήματα 
και το προσωπικό των εξόδων πυρκαγιάς. 

Άρθρο 37 

Υπηρεσίες εξόδων προληπτικής πυροπροστασίας 

1. Η προληπτική πυροπροστασία παρέχεται από το Πυροσβεστικό 
Σώμα για την προστασία συγκεκριμένων χώρων με τη διάθεση επαν¬ 
δρωμένων πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων, μετά από εκτί¬ 
μηση του Διοικητή της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

2. Καλύπτει κυρίως χώρους αεροδρομίων, λιμένων, συνοικιών μεγά¬ 
λων πόλεων, βιομηχανικών περιοχών, δασών ειδικού ενδιαφέροντος 
εντός και πλησίον των πόλεων, μεγάλων συγκεντρώσεων κοινού και γε¬ 
νικά όπου υπάρχουν κίνδυνοι δημιουργίας μεγάλων πυρκαγιών. 

3. Η προληπτική πυροπροστασία ορισμένων περιοχών ή χώρων πα¬ 
ρέχεται με περιπολικά οχήματα σε μόνιμη βάση μετά από απόφαση του 
Περιφερειακού Διοικητή της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

4. Στους λιμένες όπου εδρεύει Λιμενικός Πυροσβεστικός Σταθμός η 
προληπτική πυρασφάλεια διεξάγεται με τα πυροσβεστικά οχήματα και 
πλοιάρια. 

Άρθρο 38 

Τάξη κατά τη μετάβαση στον τόπο του συμβάντος 

1. Όταν δοθεί το σύνθημα του συναγερμού οι άνδρες που είναι ορι¬ 
σμένοι και συγκροτούν την έξοδο ανεβαίνουν στα οχήματα, κάθονται 
στις προκαθορισμένες θέσεις τους και φορούν την πυροσβεστική τους 
εξάρτυση. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη σήμανση του συναγερμού μέ¬ 
χρι την έξοδο των οχημάτων από την πύλη του Σταθμού δεν πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από 40" της ώρας. 

2. Κατά τη μετάβαση στον τόπο του συμβάντος οι.άνδρες κάθονται 
κανονικά στις θέσεις τους με ηρεμία και προσοχή περιμένοντας να ακού¬ 
σουν τις ειδικότερες οδηγίες ή συμπληρωματικές πληροφορίες από το 
συντονιστικά κέντρο της Υπηρεσίας ή τον επικεφαλής της εξόδου. 

3. Επίσης κατά τη διάρκεια της μετάβασης, της επιτόπιας εργασίας 
και της επιστροφής απαγορεύεται στους άνδρες να καπνίζουν. 

4. Όλοι οι άνδρες έχουν υποχρέωση κατά τη διάρκεια της μετάβα¬ 
σης και επιτόπιας εργασίας να φέρουν την πυροσβεστική τους εξάρτυση, 
εκτός από ειδικές περιπτώσεις που ο επικεφαλής κρίνει· διαφορετικά. 

5. Οι άνδρες που αποτελούν το πλήρωμα κάθε οχήματος επιβάλλεται 
να βοηθούν και διευκολύνουν τον οδηγό όταν υπάρχει ανάγκη για την 
ασφαλή διέλευση, αλλαγή πορείας ή στάθμευση τόυ οχήματος. Απαγο¬ 
ρεύεται η επιβίβαση σε πυροσβεστικό όχημα εξόδου κάθε ατόμου ξένου 
προς την Υπηρεσία ή πυροσβεστικού υπαλλήλου που δεν είναι ορισμένος 
στην έξοδο εκτός από την περίπτωση που αυτή επιβάλλεται για την ευ¬ 
κολότερη και γρηγορότερη μετάβαση της εξόδου στον τόπο του συμβά¬ 
ντος. 

6. Τα οχήματα της εξόδου κατά τη μετάβαση έχουν σε λειτουργία 
του αναγνωριστικό φανό και τις σειρήνες, ποτέ όμως κατά την επι¬ 
στροφή, με εξαίρεση τα βαρέα οχήματα που μπορούν να έχουν το φανό 
σε λειτουργία. 

7. Κατά τη μετάβαση σε συμβάν οι οδηγοί των πυροσβεστικών οχη¬ 
μάτων συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο¬ 
ρίας και τις υποδείξεις των οργάνων της τροχαίας, πληυ όμως επιτρέπε¬ 
ται η παράβαση των διατάξεων αυτών σε περιπτώσεις που στον ίδιο τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται ρητά. Η ταχύτητα κίνησης 
των οχημάτων είναι ανάλογη με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν 
και ρυθμίζεται έτσι ώστε η άφιξη στον προορισμό τους να είναι ασφαλής 
και έγκαιρη. 

8. Όλα τα οχήματα μιας εξόδου ακολουθούν στην πορεία τους την 
ίδια τάξη κατά τη μετάβαση και επιστροφή και απαγορεύεται η διαφο¬ 
ροποίηση της σειράς κίνησής τους, εκτός από την περίπτωση βλάβης σε 
κάποιο από αυτά ή όταν τούτο κρίνει ο επικεφαλής για λόγους υπηρε¬ 
σιακού συμφέροντος. Στην πρώτη περίπτωση ειδοποιείται ο Σταθμός 
και αποστέλλει άλλο όχημα, το οποίο παραλαμβάνει τους άνδρες και 
τους μεταφέρει στον τόπο του συμβάντος. 


9, Εάν κάποια συναντήσει κατά τη μετάβασή της άλλο συμβάν, δεν 
σταματάει αλλά συνεχίζει για να φθάσει στο συμβάν, για το οποίο προο¬ 
ρίζεται. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο επικεφαλής της εξόδου ανάλογα 
με τις ειδικές συνθήκες κατά την κρίση του να αφήσει ένα όχημα με το 
πλήρωμά του για την αντιμετώπιση του νέου συμβάντος. 

10. Τα οχήματα κατά την επιστροφή υπόκεινται στους κανόνες του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Άρθρο 39. 

Καθορισμός θέσεων οχημάτων στον τόπο του συμβάντος. 

1. Η ευθύνη για τον καθορισμό της θέσης των οχημάτων στον τόπο 
της πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος, ανήκει αποκλειστικά στον επικεφα¬ 
λής της εξόδου. Οι οδηγοί των οχημάτων και οι χειριστές των μηχανη¬ 
μάτων ενημερώνουν τον επικεφαλής για τις τυχόν λειτουργικές αδυνα¬ 
μίες που θα προκόψουν στη λειτουργία του οχήματος ή μηχανήματος 
από την τοποθέτηση ή ανάπτυξή του στο συγκεκριμένο χώρο. 

2. Για τον προσδιορισμό των θέσεων των οχημάτων ή μηχανημάτων 
λαμβάνονται υπ’ όψη οι εξής παράγοντες: 

α. Η μορφολογία του εδάφους. 

. β. Η δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης των οχημάτων. 

γ. Η ευχερής και ασφαλής λειτουργία και ανάπτυξή τους. 

δ. Η μη παρεμπόδιση διέλευσης άλλων οχημάτων. 

3. Οι κινητήρες των οχημάτων είναι σε συνεχή λειτουργία μέχρι την 
τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

4. Οι σωλήνες των εγκαταστάσεων αριθμούνται από τον αυλό προς 
την αντλία. 

5. Κατά την ενέργεια περιπολίας ή της προληπτικής πυροπροστασίας 
συγκεκριμένου χώρου το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμό¬ 
τητα έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί να επέμβει χωρίς την 
παραμικρή καθυστέρηση. 

Άρθρο 40. 

Βασικές ενέργειες στις πυρκαγιές - παροχές βοήθειας 

1. Στις περιπτώσεις που κινδυνεύουν άτομα από πυρκαγιά ή άλλη αι¬ 
τία, η διάσωση ενεργείται από ομάδα πυροσβεστών-διασωστών, οι 
οποίοι έχουν οριστεί από τον αξιωματικό υπηρεσίας με κριτήρια τη σω¬ 
ματική τους διάπλαση, την ψυχραιμία και τις λοιπές πνευματικές τους 
ιδιότητες. 

2. Εάν χρειασθεί να γίνει εγκατάσταση για παροχή νερού απ’ ευθείας 
από υδροστόμιο και υπάρχει η δυνατότητα, αυτή γίνεται από ομάδα πυ¬ 
ροσβεστών με τη βοήθεια του οδηγού. Κατά την εγκατάσταση η ομάδα 
φροντίζει να εξασφαλίζει τους σωλήνες από τα διερχόμενα οχήματα και 
από κάθε άλλη αιτία που είναι δυνατόν, να προκαλέσει φθορά ή κατα¬ 
στροφή τους. 

3. Οι φορητές κλίμακες χρησιμοποιούνται από ανάλογο αριθμό αν- 
δρών που ορίζονται από τους επικεφαλής της εξόδου. Για την ανάπτυξη, 
χρήση και σύμπτηξη της κλίμακας τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφα¬ 
λείας. 

4. Οι αντιπυρικές στολές, ή στολές αμμωνίας και οι αναπνευστικές 
συσκευές χρησιμοποιούνται όταν επιβάλλεται απ’ όλους τους άνδρες της 
εξόδου. 

5. Ο επικεφαλής της εξόδου για τη μεταβίβαση εντολών ή οδηγιών 
στις ομάδες εργασίας όπου δεν μπορεί να παρευρίσκεται ο ίδιος, χρησι¬ 
μοποιεί ασύρματα μέσα ή πυροσβέστη ως αγγελιαφόρο. 

6. Σε περιπτώσεις μικρών πυρκαγιών, επιβάλλεται όπως στο στάδιο 
αναγνώρισης ο επικεφαλής ακολουθείται και από έναν υπαξιωματικό ή 
πυροσβέστη, ο οποίος θα κρατεί πυροσβεστήρα για την χρησιμοποίησή 
του στην κατάσβεση της μικροεστίας. Οι κάλοι διάσωσης φέρονται από 
τους άνδρες της Α' ομάδας προσβολής. 

7. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω βασικών ενεργειών, εκτός από 
τους ορισμένους για την εκτέλεση κάθε μιας απ’ αυτές, όλοι οι υπάλλη¬ 
λοι είναι υποχρεωμένοι να αλληλοβοηθούνται με την επίβλεψη και τις 
οδηγίες του επικεφαλής της εξόδου. 

8. Ο επικεφαλής οχήματος που ενεργεί προληπτική πυροπροστασία 
σε συγκεκριμένο χώρο, μόλις εγκατασταθεί στη θέση του, ενημερώνεται 
από τους αρμόδιους για την γενική κατάσταση και τις συνθήκες που επι¬ 
κρατούν, σε περιπτώσεις περιπολίας οφείλει να γνωρίζει την περιοχή ευ- 
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βύνης του και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σ' αυτή. 

Άρθρο 41. 

Καθήκοντα διευθύνοντος το κατασβεστικό έργο 

1. Ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει την ευθύνη της 
διεύθυνσης κάι του συντονισμού του κατασβεστικού έργου. 

2. Ενεργεί ταχεία αναγνώριση του χώρου, διαιρεί αυτόν σε τομείς, 
ορίζει σε κάθε τομέα υπεύθυνο αξιωματικό ή υπαξιωματικό και δίδει τις 
αναγκαίες γενικές οδηγίες αφού ιεραρχήσει τις βασικές ενέργειες κατά 
προτεραιότητα. 

3. Κατανέμει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα οχήματα στους το- 
μεάρχες, καθορίζει το κατασβεστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ανά¬ 
λογα με τη φύση των υλικών που καίγονται και επιβλέπει ο ίδιος στις 
ενέργειες διάσωσης. 

4. Μεριμνά για την εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού και του 
απαραίτητου αριθμού και είδους οχημάτων και μηχανημάτων και λοι¬ 
πών κατασβεστικών υλικών και μέσων. Ιδιαίτερα φροντίζει να υπάρχει 
επάρκεια νερού και αν είναι δυνατόν διατάσσει την εγκατάσταση για τη 
συνεχή παροχή του από υδροστόμιο. 

5. Δημιουργεί προσωρινό κέντρο επιχειρήσεων από όπου και συντονί¬ 
ζει το κατασβεστικό έργο και απομακρύνεται απ’ αυτό, μόνο όταν ειδι¬ 
κές συνθήκες επιβάλλουν την παρουσία του σε συγκεκριμένο σημείο ή 
για να διαμορφώσει προσωπική αντίληψη της κατάστασης. 

6. Μεριμνά για να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και 
προϋποθέσεις εργασίας στους άνδρες και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέ¬ 
τρα για την ασφάλειά τους και αποφυγή ατυχημάτων σ’ αυτούς. 

7. Απαγορεύει σε κάθε ξένο προς την Υπηρεσία παράγοντα να παρεμ¬ 
βαίνει στο έργο των πυροσβεστών και μεριμνά ο ίδιος για το συντονισμό 
εργασιών όταν χρειάζεται η συμμετοχή στο έργο και άλλων υπηρεσιών 
ή παραγόντων. 

8. Απαγορεύει την παραμονή >έάθε ατόμου στο χώρο διακίνησης και 
εργασίας του προσωπικού και των οχημάτων, με τη βοήθεια των αστυ¬ 
νομικών οργάνων και επιτρέπει μόνο σ’ αυτούς που έχουν νόμιμο συμ¬ 
φέρον και δικαίωμα και όταν κατά την κρίση του η παρέμβασή τους δεν 
δυσχεραίνει την εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου. 

9. Έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια, μεριμνώντας 
για την απομάκρυνση των ατόμων απ’ αυτά εάν επιβάλλεται. 

10. Ενημερώνεται συνέχεια από τους τομεάρχες αξιωματικούς για 
την εξέληξη της επιχείρησης και αναφέρει σχετικά στους προϊσταμένους 
του, σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν. 

11. Μεριμνά για τη διοικητική υποστήριξη του επιχειρησιακού έρ¬ 
γου, τη δυνατότητα επιτόπιας παροχής πρώτων βοηθειών στους άν¬ 
δρες, την επισκευή μικροζημιών στα οχήματα και μηχανήματα, τον 
εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα και λιπαντικά τη διάθεση στο 
προσωπικό νερού, αναψυκτικών, γάλακτος και λοιπών ειδών διαφόρων 
αν είναι αναγκαίο. 

12. Είναι υπεύθυνος για την κανονική εφαρμογή και υλοποίηση του 
σχεδίου επέμβασης αν υπάρχει, καθώς και του σχεδίου αντικατάστασης 
προσωπικού όταν η φύση της πυρκαγιάς επιβάλλει την παράταση των 
εργασιών πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων ή οι 
ειδικές συνθήκες εργασίας επιβάλλουν την γρηγορότερη αντικατάσταση 
λόγω υπερβολικής κόπωσης. 

13. Όταν κρίνει σκόπιμο απελευθερώνει δυνάμεις προσωπικού και 
οχημάτων που η παραμονή τους στον τόπο του συμβάντος δεν είναι ανα¬ 
γκαία και διατάσσει την επιστροφή τους στο Σταθμό. Μετά το τέλος της 
κατάσβεσης και πριν την αποχώρησή του από το συμβάν, ορίζει και ορ¬ 
γανώνει τις εργασίες της αποκάθαρσης και την ομάδα επαγρύπνη¬ 
σης. 

14. Καλεί το ανακριτικό τμήμα να προσέλθει στον τόπο της πυρκα¬ 
γιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. 

Άρθρο 42. 

Καθήκοντα τομεαρχών στις πυρκαγιές. 

1. Ο αξιωματικός, πυρονόμος ή υπαξιωματικός -τομεάρχης είναι 
υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση των εργασιών κατάσβεσης που γίνο¬ 
νται απ’,, όλους τους άνδρες που εργάζονται στον τομέα ευθύνης του. 

2. Καθορίζει τις θέσεις εγκατάστασης των αυλών και δίνει συγκεκρι¬ 
μένες και σαφείς οδηγίες στους αυλοφόρους και τους άλλους άνδρες των 
ομάδων προσδιορίζοντας τα ακριβή σημεία προσβολής. 

3. Μεριμνά για την ασφάλεια των ανδρών κατά τη διάρκεια της ερ¬ 


γασίας τους και επιβλέπει να εκτελούν όλοι τα καθήκοντά τους συνεργα- 
ζόμενοι ήσυχα και ανενόχλητα. 

4. Επιβλέπει για τη συνεχή παροχή νερού στους αυλούς σύμφωνα με 
τις ανάγκες των αυλοφόρων και την κανονική θέση και λειτουργία των 
οχημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων. 

5. Είναι υπεύθυνος για τη χρησιμοποίηση από τους άνδρες των ανα¬ 
πνευστικών συσκευών, αντιπυρικών στολών ή στολών αμμωνίας αν εί¬ 
ναι αναγκαίο και επιβλέπει ο ίδιος για το σωστό τρόπο χρήσης τους. 

6. Εξασφαλίζει κάθε δυνατή βοήθεια στους εργαζόμενους άνδρες του 
και μεριμνά να τους διατίθενται όλα τα απαραίτητα υλικά, μέσα, συ¬ 
σκευές και λοιπά εργαλεία. 

7. Κινείται συνέχεια στο τομέα ευθύνης του και διαπιστώνει την πι¬ 
στή τήρηση των οδηγιών τους προσπαθώντας να ικανοποιήσει κάθε αί¬ 
τημα των ανδρών που θα συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη κατά¬ 
σβεση της πυρκαγιάς. 

8. Απαγορεύει την παραμονή στον τομέα ευθύνης του σε κάθε άτομο 
ξένο προς την Υπηρεσία και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους τομεάρ¬ 
χες για το συντονισμό των ενεργειών τους. 

9. Ουδέποτε απομακρύνεται από τον τομέα του εκτός από τις περι¬ 
πτώσεις που μεταβαίνει για ενημέρωση του διευθύνοντος το κατασβε¬ 
στικό έργο ή για λήψη οδηγιών. 

10. Εμψυχώνει τους άνδρες των ομάδων του με ήρεμο τρόπο για την 
αποτελεσματική και έγκαιρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

11. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει διάσωση ατόμων που κιν¬ 
δυνεύουν, μπαίνει ο ίδιος επικεφαλής της ομάδας διάσωσης και συντονί¬ 
ζει όλες τις ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

12. Διατάσσει, τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων σε άλλα σημεία 
του τομέα ευθύνης του ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, ή την προσω¬ 
ρινή παύση λειτουργίας τους αλλά ποτέ την κατάργησή τους χωρίς την 
έγκριση του επικεφαλής. 

Άρθρο 43. ο 

Καθήκοντα αρχηγού ομάδας προσβολής πυρκαγιάς. 

1. Οι αρχηγοί των ομάδων (αυλοφόροι) όταν φθάσουν στον τόπο της 
πυρκαγιάς ακολουθούν της επικεφαλής της εξόδου στην αναγνώριση 
και μόλις τους δοθεί απ’ αυτόν η εντολή για εγκατάσταση τρέχουν προς 
το όχημα, δίνουν τις σχετικές εντολές στους άνδρες των ομάδων τους 
και αμέσως ενεργούν τις εγκαταστάσεις τοποθετώντας τους αυλούς που 
οι ίδιοι χειρίζονται στα σημεία που τους προσδιόρισε ο επικεφαλής. 

2. Παίρνουν την κατάλληλη θέση για την καλύτερη και αποτελεσμα¬ 
τικότερη προσβολή της πυρκαγιάς, φροντίζοντας πάντα τα σημεία που 
ευρίσκονται να τους παρέχουν την ευχέρεια της μετακίνησης για την κα¬ 
λύτερη εκμετάλλευση της βολής και την ατομική τους ασφάλεια. 

3. Φροντίζουν όπως το κατασβεστικό υλικό που εκτοξεύουν με τους 
αυλούς τους, φθάνει και προσβάλλει ακριβώς την εστία της πυρκαγιάς 
και χρησιμοποιούν έτσι τις βολές τους ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλ¬ 
λευση των κατασβεστικών ικανοτήτων του. 

4. Όταν χρησιμοποιούν νερό ακολουθούν και εφαρμόζουν για τη 
χρήση των βολών τους γενικούς κανόνες κατάσβεσης. 

5. Όταν είναι δυνατόν συνεργάζονται με τους υπόλοιπους αυλοφό¬ 
ρους και συντονίζουν τις βολές’των αυλών τους για την καθολική και 
ταυτόχρονη προσβολή της πυρκαγιάς, επιτυγχάνοντας τη γρήγορη κα¬ 
τάσβεσή της. 

6. Οι αρχηγοί ομάδων προληπτικής πυροπροστασίας κατά την παρα¬ 
μονή των ομάδων στο συγκεκριμένο χώρο φροντίζουν να γνωρίζουν οι 
άνδρες της ομάδας τους το αντικείμενο της αποστολής τους, τον τρόπο 
ενέργειας σε περίπτωση ανάγκης, να μην απομακρύονται από το όχημα 
και γενικά να είναι σε διαρκή ετοιμότητα. 

Άρθρο 44. 

Καθήκοντα υπαρχηγού ομάδας προσβολής πυρκαγιάς. 

1. Οι υπαρχηγοί των ομάδων προσβολής είναι άμεσοι βοηθοί των 
αυλοφόρων και ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες τους. 
Όταν δοθεί η εντολή της εγκατάστασης αυλού στην ομάδα τους, ανα¬ 
λαμβάνουν την υποχρέωση της εκτύλιξης και σύνδεσης των σωλήνων 
και παίρνουν θέση δίπλα στους αυλοφόρους. 

2. Βοηθούν τους αυλοφόρους στο έργο τους και μεριμνούν για την 
ασφάλειά τους. Τους αντικαθιστούν στα καθήκοντά τους και τους ενημε¬ 
ρώνουν για την πορεία της πυρκαγιάς στον τομέα τους. 

3. Μεταβιβάζουν τις παρατηρήσεις των αυλοφόρων στους βοηθούς 
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των ομάδων και στους οδηγούς των οχημάτων των εγκαταστά¬ 
σεων. 

4. Εξασφαλίζουν την.επικοινωνία μεταξύ των αυλοφόρων και αποτε¬ 
λούν τους συνδέσμους μεταξύ αυτών και των τομεαρχών. 

Άρθρο 45. 

Καθήκοντα βοηθού ομάδας προσβολής πυρκαγιάς. 

1. Οι βοηθοί των ομάδων ακολουθούν τις οδηγίες των υπαρχηγών 
για την εγκατάσταση των αυλών και μαζί μ' αυτούς ενεργούν την εκτύ- 
λιξη και σύνδεση των σωλήνων, εγκαθιστούν τα δίκρουνα - τρίκρουνα 
και τα υπόλοιπα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ενέργεια της 
εγκατάστασης. 

2. Παρακολουθούν συνέχεια την εγκατάσταση και είναι υπεύθυνοι 
για την καλή λειτουργία και την ασφάλειά της. Ενεργούν κάθε εργασία 
που είναι αναγκαία για την μετακίνηση - επιμήκυνση ή σμίκρυνση της 
εγκατάστασης. Παρακολουθούν την παροχή νερού από τα δίκρουνα - 
τρίκρουνα και ρυθμίζουν τη ροή των κρουνών·τους σύμφωνα με τις επι¬ 
θυμίες των αυλοφόρων. 

3. Δίδουν στους αρχηγούς και υπαρχηγούς των αυλών κάθε εργαλείο 
ή μέσο απαραίτητο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και φροντίζουν 
για την επανατοποθέτησή του στο όχημα ή την παράδοσή του στον 
υπεύθυνο οδηγό. 

4. Διαβιβάζουν στους αρχηγούς των ομάδων κάθε διαταγή ή οδηγία 
του τομεάρχη και των αυλοφόρων προς τους οδηγούς των οχημάτων. 

5. Κατά τη συσκευασία βοηθούν στη μεταφορά των σωλήνων και λοι¬ 
πών ανταλλακτικών από τον τόπο της πυρκαγιάς στα οχήματα και βε¬ 
βαιώνονται για την ολική συγκέντρωσή τους. 

Άρθρο 46. 

Καθήκοντα αρχιοδηγού στην πυρκαγιά. 

1. Ο αρχιοδηγός στον τόπο της πυρκαγιάς ρυθμίζει την κίνηση των 
οχημάτων, φροντίζει για τον ανεφοδιασμό τους σε νερό ή άλλο κατασβε¬ 
στικό υλικό έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια και να μη παρουσιάζονται 
δυσχέρειες στην εργασία των αυλών. 

2. Είναι υπεύθυνος για την τροφοδότηση των οχημάτων και μηχανη¬ 
μάτων σε καύσιμα και λιπαντικά και φροντίζει για τη λήψη κάθε ανα¬ 
γκαίου μέτρου για την κανονική λειτουργία τους και την αποφυγή ζη¬ 
μιών. 

3. Ευρίσκεται σε άμεση και συνεχή επαφή με τους τομεάρχες και τους 
οδηγούς και φροντίζει για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων σε υλικά, 
μέσα και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του κατασβε¬ 
στικού έργου. 

4. Περιορίζεται στην τεχνική επίβλεψη των οχημάτων και μηχανη¬ 
μάτων στην καθοδήγηση των οδηγών και συμμορφώνεται με τις διατα¬ 
γές και οδηγίες του επικεφαλής. 

5. Αναφέρει στον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων για τις 
τυχόν βλάβες των οχημάτων και μηχανημάτων και μεριμνά για την τα¬ 
χεία αποκατάστασή τους. 

Άρθρο 47. / 

Καθήκοντα οδηγών οχημάτων στην πυρκαγιά. 

1. Οι οδηγοί των οχημάτων και μηχανημάτων είναι υπεύθυνοι για 
την καλή λειτουργία των οχημάτων και είναι υποχρεωμένοι να συμμορ¬ 
φώνονται με τις οδηγίες και διαταγές τού επικεφαλής της εξόδου και 
του αρχιοδηγού. 

2. Είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το είδος των εργαλείων και 
εξαρτημάτων που υπάρχουν στο όχημά τους και την ακριβή θέση τους 
σ’ αυτό. Δίδουν στους άνδρες των ομάδων όποιο απ’ αυτά τους ζητηθεί 
και φροντίζουν να το επανατοποθετήσουν στη θέση του πριν την αναχώ¬ 
ρηση από τον τόπο του συμβάντος. 

3. Παρακολουθούν τη λειτουργία του οχήματος και της αντλίας και 
αναφέρουν τυχόν βλάβη ή φθορά που παρουσιάζεται, στον επικεφαλής 
και στον αρχιοδηγό. Παρακολουθούν συνέχεια τους άνδρες των ομάδων 
και συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους σχετικά με την αυξομείωση 
της πίεσης στην αντλία ή τη χρησιμοποίηση ανάλογου κατασβεστικού 
υλικού. 

4. Διατηρούν τον κινητήτα του οχήματος σε λειτουργία μέχρι να τε¬ 
λειώσουν οι κατασβεστικές εργασίες και διακόπτουν αυτή ενδιάμεσα 
μόνο μετά από διαταγή του τομεάρχη. Βοηθούν στη συσκευασία των 
εγκαταστάσεων μετά το τέλος του κατασβεστικού έργου και όταν επι¬ 
στρέφουν στο Σταθμό αναφέρουν στον αρχιογηδό κάθε βλάβη, φθορά ή 
απώλεια που τυχόν παρουσιάσθηκε στο όχημά τους και. συμπληρώνουν 


στο δελτίο κίνησης του οχήματος, όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 
Άρθρο 1 48. 

Συσκευασία και επιστροφή πυροσβεστικών εξόδων. 

1. Μετά το τέλος του κατασβεστικού έργου, όλοι οι υπάλληλοι συγκε¬ 
ντρώνουν τα εργαλεία και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και τα 
παραδίδουν στους οδηγούς των οχημάτων, οι οποίοι τα τοποθετούν στις 
θέσεις τους. Οι σωλήνες πριν τυλιχτούν αποστραγγίζονται καλά. Η δια¬ 
ταγή της αναχώρησης δίδεται από τον επικεφαλής, οπότε οι άνδρες επι¬ 
βιβάζονται στα οχήματα και κάθονται στις θέσεις τους κανονικά. 

2. Όταν η έξοδος επιστρέψει στο Σταθμό, οι οδηγοί αντικαθιστούν τις 
βρεγμένες σωλήνες με άλλες, οι αρχιοδηγοί επιθεωρούν τα οχήματα, 
επιβλέπουν για τη συμπλήρωση των καυσίμων και λιπαντικών, τον εφο¬ 
διασμό με ανάλογα κατασβεστικά υλικά και το γενικότερο εξοπλισμό 
τους ώστε να είναι έτοιμα για νέα έξοδο. 

3. Ο Αρχιοδηγός οφείλει να αναφέρει στον αξιωματικό υπηρεσίας, 
κάθε ανωμαλία ή βλάβη που παρουσιάστηκε στα οχήματα, εξαρτήματα 
και λοιπά εργαλεία. 

4. Ο επικεφαλής της εξόδου μετά την επάνοδο από την πυρκαγιά, 
υποβάλλει στη Διοίκηση του Σταθμού αναφορά, στην οποία περιλαμβά¬ 
νονται όλα τα συμβάντα σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν. 

Άρθρο 49. 

Αμοιβαία ενίσχυση Πυροσβεστικών Σταθμών. 

1. Εάν ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά την αντιμε¬ 
τώπιση σοβαρού συμβάντος διαπιστώσει ότι χρειάζεται ενισχύσεις σε 
προσωπικό ή οχήματα και μηχανήματα, έχει την υποχρέωση να καλέ- 
σει αμέσως ενισχύσεις από το Σταθμό τους και από άλλους Πυροσβεστι¬ 
κούς Σταθμούς της πόλης. 

2. Σε περίπτωση σοβαρών και μεγάλων συμβάντων οι πόλεις των 
Αθηνών κα Πειραιά θεωρούνται ως μία και επιβάλλεται η αμοιβαία 
συνδρομή τους. 

3. Εάν οι δυνάμεις Σταθμού ασχολούνται με την κατάσβεση πυρκα¬ 
γιάς στην περιοχή ευθύνης τομ και υπάρξει ανάγκη κατάσβεσης και άλ¬ 
λης πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή, το έργο αυίό αναλαμβάνει ο πλησιέ- 
στερος Πυροσβεστικός Σταθμός. 

4. Με διαταγές των Περιφερειακών Διοικητών ρυθμίζεται ο τρόπος 
αμοιβαίας υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου μεταξύ Υπηρεσιών 
της αυτής Περιφερειακής Διοίκησης. 

5. Με διαταγές,του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζεται 
ο τρόπος αμοιβαίας υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου μεταξύ των 
Περιφερειακών Διοικήσεων, οι διατιθέμενες για το σκοπό αυτό δυνάμεις 
σε προσωπικό και οχήματα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Άρθρο 50. 

Καθήκοντα Προϊσταμένου Συνεργείου. 

Γ. Ο Προϊστάμενος του Συνεργείου έχει τις ευθύνες, υποχρεώσεις και 
δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού για 
το Διοικητή Πυροσβεστικού Σταθμού, που εφαρμόζονται ανάλογα και 
γι’ αυτόν. 

2. Εκτός από τα καθήκοντα της προηγούμενης παραγράφου ο Προϊ¬ 
στάμενος του Συνεργείου έχει και τα εξής ειδικά καθήκοντα: 

α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Περιφερειακό Διοικητή ή τον Αρ¬ 
χηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για την έγκαιρη αποκατάσταση των 
ζημιών και την ταχεία έξοδο των οχημάτων από το Συνεργείο. 

β. Δέχεται και διαβιβάζει ιεραρχικά κάθε εισήγηση σχετικά με την 
προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων και εργαλείων που είναι απαραί¬ 
τητα για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

γ. Για τη μείωση του αριθμού των οχημάτων ή μηχανημάτων, που 
επισκευάζονται και είναι ακινητοποιημένα, λόγω έλλειψης ανταλλακτι¬ 
κών, ζητάει την έγκριση της Περιφερειακής Διοίκησης ή του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος για την αφαίρεση ανταλλακτικών από άλλο 
ακινητοποιημένο όχημα και την τοποθέτησή του σε άλλο για τη γρή¬ 
γορη επισκευή και έξοδό του από το Συνεργείο με τους εξής περιορι¬ 
σμούς: 

(1) Η προμήθεια του ανταλλακτικού που θα αφαιρεθεί να είναι εξα¬ 
σφαλισμένη. 

(2) Τό ανταλλακτικό να χρεώνεται στο βιβλίο του οχήματος που θα 
τοποθετηθεί και 

(3) Η κατάσταση του ανταλλακτικού που θα αφαιρεθεί να υπολείπε- 
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ται ελάχιστα από το καινούργιο. 

δ. Ζητάει από την προϊστάμενη του αρχή την έγκριση για τη χορή¬ 
γηση από τη Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος των 
υλικών που είναι απαραίτητα για την επισκευή κάποιου οχήματος ή μη¬ 
χανήματος. 

ε. Είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα άχρηστα υλικά που προέκυ- 
ψαν από τις εργασίες επισκευής ή κατασκευής, στη Γενική Αποθήκη 
Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος όταν πρόκειται για το Συνεργείο Αθη¬ 
νών, για 5ε τα Συνεργεία των άλλων πόλεων, στις διαχειρίσεις υλικών 
τους. 

στ. Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει στην προϊσταμένη του αρχή έκ¬ 
θεση σχετικά με την κατάσταση των μηχανημάτων και εργαλείων του 
Συνεργείου, τις φθορές που έχουν υποστεί, αντικαταστάσεις που έγιναν 
και ελλείψεις που υπάρχουν. 

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη συνέχεια στο Αρχηγείο Πυροσβεστι¬ 
κού Σώματος. 

ζ. Τηρεί με ευθύνη του τα παρακάτω βιβλία: 

(1) Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. 

(2) Βιβλία Ημερήσιων Διαταγών. 

(3) Βιβλίο διεκπεραιώσεως. 

(4) Βιβλίο ημερήσιας αναφοράς. 

(5) Ατομικά βιβλιάρια αξιωματικών και κατωτέρων υπαλλήλων του 
Συνεργείου και 

(6) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνει απαραίτητο ή διαταχθεί από τους 
προϊσταμένους του. 

3. Ο Προϊστάμενος του Συνεργείου επιδιώκει τη στενή συνεργασία 
μεταξύ των τμημάτων του Συνεργείου με σκοπό την ποιοτική και ποσο¬ 
τική αναβάθμιση της εργασίας του Συνεργείου. 

4. Εκδίδει βασικές διαταγές και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέ¬ 
λεσης των εργασιών από τα διάφορα τμήματα, προτρέποντας τους υφι¬ 
σταμένους του στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και εφευρετικότητας στην 
εκτέλεση της εργασίας τους. 

5. Επιβλέπει προσωπικά για την εκτέλεση των διαταγών, την εφαρ¬ 
μογή των οδηγιών, τον τρόπο εκτέλεσης,των εργασιών και για τη γενι¬ 
κότερη αποδοτικότητα του Συνεργείου, φροντίζει να διαπιστώνει τις τυ¬ 
χόν παρατηρούμενες ελλείψεις και να θεραπεύει αυτές, με τις συμβουλές 
και την εκπαίδευση του προσωπικού, με τη σωστή κατανομή αυτού, με 
την κατάλληλη χρησιμοποίηση και συντήρηση των τεχνικών μέσων που 
διατίθενται. 

6. Δέχεται τις εισηγήσεις και προτάσεις των υφισταμένων του και 
αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει και φέρει την ευθύνη για κάθε 
πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων του Συνεργείου. 

7. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, καλή συντήρηση και λειτουργία 
των μηχανημάτων, εργαλείων και κάθε είδους υλικού του Συνεργείου. 

8. Επιβλέπει όπως οι τεχνικοί του Συνεργείου εργάζονται αποκλει¬ 
στικά στις εργασίες που τους ανατίθενται και απασχολούνται συνέχεια 
τις εργάσιμες ώρες με εργασίες κατασκευών, επικευών, συντήρησης και 
εκπαίδευσης. 

9. Γνωματεύει για κάθε τεχνικό θέμα, όταν καλείται από την ιεραρ¬ 
χία, προτείνοντας τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την καλύτερη 
και αποδοτικότερη οργάνωση του Συνεργείου. 

10. Προτείνει την προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων και εργα¬ 
λείων, που θεωρεί απαραίτητα για την καλή λειτουργία του Συνεργείου. 

11. Ευθύνεται για κάθε ανωμαλία ή τεχνική έλλειψη του Συνεργείου, 
την οποία μπορούσε να προβλέψει και να προλάβει ή να αποκαταστήσει 
αναφέροντας έγκαιρα στους προϊσταμένους τους. 

12. Λαμβάνει γνώση της αλληλογραφίας, χαρακτηρίζει και διεκπε- 
ραιώνει αυτή που έχει σχέση με το αντικείμενό του σύμφωνα με τις δια¬ 
ταγές που ισχύουν. Κατανέμει τα έγγραφα στους τμηματάρχες που εί¬ 
ναι και υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται σ’ 
αυτά. 

13. 0 Προϊστάμενος του Συνεργείου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνεται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο απ’ τους αξιωματικούς 
τεχνικούς. 

Άρθρο 51. 

Καθήκοντα τμηματαρχών συνεργείου. 

1. Καθήκοντα τμηματαρχών Συνεργείου εκτελούν αξιωματικοί και 
πυρονόμοι τεχνικοί, οι οποίοι τοποθετούνται με την ημερήσια διαταγή 
από τον Προϊστάμενο του Συνεργείου. 


2. Ο Τμηματάρχης είναι υπεύθυνος απέναντι στον προϊστάμενο του 
Συνεργείου για κάθε εργασία που εκτελείται στο τμήμα του. 

3. Οφείλει να γνωρίζει την τεχνική ικανότητα και επιδεξιότητα των 
ανδρών του τμήματός του και κατανέμει την εργασία σ’ αυτούς, καθορί¬ 
ζει το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών και επιβλέπει εάν οι εντολές και 
οδηγίες του τηρούνται με ακρίβεια. 

4. Αποφασίζει για την αντικατάσταση εξαρτημάτων και βεβαιώνεται 
για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών ιίτο επισκευαζόμενο όχημα ή 
μηχάνημα. 

5. Εισηγείται στο τεχνικό γραφείο την προμήθεια των ανταλλακτι¬ 
κών που απαιτούνται για την επισκευή οχήματος ή μηχανήματος και 
προσυπογράφει το σχετικό προϋπολογισμό δαπάνης, εφόσον αυτά δεν 
υπάρχουν στη Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος. 

6. Είναι συνυπεύθυνος με τους τεχνίτες για τη διαφύλαξη, συντήρηση 
και καλή χρησιμοποίηση των χορηγουμένων στο τμήμα του, από τον 
προϊστάμενο του Συνεργείου εργαλείων και υλικών. 

7. Μπορεί να χρησιμοποιεί τους τεχνίτες του τμήματός του κατά τέ¬ 
τοιο τρόπο ώστε ούτο φόρτος εργασίας να παρατηρείται αλλά και οι χα¬ 
ρακτηριζόμενες σαν επείγουσες εργασίες να εκτελούνται γρήγορα. 

8. Στο τέλος κάθε μήνα ενεργεί επιθεώρηση στα μηχανήματα και ερ¬ 
γαλεία του τμήματός του, υποβάλλει λεπτομερή έκθεση για την κατά¬ 
στασή τους και προτείνει την αντικατάσταση των ακατάλληλων. 

9. Στους αξιωματικούς - τεχνικούς μπορεί ν’ ανατεθούν και περισσό¬ 
τερα από ένα τμήματα. 

10. Οι αξιωματικοί και πυρονόμοι - τεχνικοί τμηματάρχες συμμετέ¬ 
χουν στις κατασκευαστικές ή επισκευαστικές εργασίες των τμημάτων 
τους μαζί με τους λοιπούς τεχνικούς, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

Άρθρο 52. 

Καθήκοντα Τεχνικών. 

1. Καθήκοντα τεχνικών εκτελούν πυρονόμοι, υπαξιωματικοί και πυ¬ 
ροσβέστες τεχνικοί. 

2. Εκτελούν τις διαταγές των τμηματαρχών, ενεργούν σύμφωνα με 
τις οδηγίες τους και είναι υπεύθυνοι απέναντι τους για την ποιοτική και 
ποσοτική εκτέλεση κάθε εργασίας που τους ανατίθεται. 

3. Ο τεχνίτης πρέπει να εργάζεται ευσυνείδητα, να συνεργάζεται με 
τους προϊσταμένους και υφισταμένους του, να μεταδίδει τις γνώσεις του, 
να σέβεται τις γνώμες των άλλων τεχνικών για να προάγεται η από¬ 
δοση στις εκτελούμενες εργασίες και να έχει πάντοτε υπόψη του ότι από 
την καλή εκτέλεση της εργασίας τους εξαρτάται η επιτυχία του κατα¬ 
σβεστικού και διασωστικού έργου, πολλές φορές δε και αυτή η ζωή των 
συναδέλφων του. 

4. Όταν κατά την πρόοδο της επισκευής διαπιστώνει βλάβη ή φθορά 
που δεν περιλαμβάνεται στο προβλεπόμενο υπόδειγμα, ενημερώνει τον 
τμηματάρχη του και προβαίνει στην επιδιόρθωσή της, εφόσον δεν απαι¬ 
τούνται ανταλλακτικά, διαφορετικά ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδι¬ 
κασία. 

5. Εάν ο τμηματάρχης ή ο τεχνίτης διαπιστώσει ότι φθορά ή βλάβη 
κάποιου ανταλλακτικού προκλήθηκε από κακή χρήση ή λίπανση, το 
αναφέρει γραπτά στον προϊστάμενο του Συνεργείου. Ο προϊστάμενος 
διατάσσει τη σύγκληση της τεχνικής επιτροπής, που αποφαίνεται για 
την αιτία της φθοράς και τους τυχόν υπεύθυνου, συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό που υποβάλλεται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. 

6. Οι τεχνίτες ευθύνονται για τη διαφύλαξη και καλή χρησιμοποίηση 
των μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπών υλικών που τους έχει εμπι- 
στευθεί η Υπηρεσία και χρησιμοποιούν αυτό μόνο για το σκοπό που προ¬ 
ορίζονται. 

Άρθρο 53. 

Είσοδος πυροσβεστικού οχήματος ή μηχανήματος στο Συνεργείο. 

1. Το όχημα ή το μηχάνημα που εισέρχεται για επισκευή, πρέπει να 
συνοδεύεται εάν είναι δυνατόν από τον οδηγό ή χειριστή στα χέρια του 
οποίου σημειώθηκε η βλάβη. 

2. Ο συνοδός του οχήματος ή μηχανήματος πρέπει να είναι εφοδια¬ 
σμένος με σημείωμα εισόδου στο Συνεργείο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗ¬ 
ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» που εκδίδεται σύμφωνα με τις 
διαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος που ισχύουν κάθε 
φορά. 

3. Το όχημα όταν εισέλθει στο Συνεργείο υποβάλλεται σε λεπτομε¬ 
ρειακό έλεγχο από τον ειδικό τεχνίτη - επιθεωρητή του Συνεργείου και 
τους αρμόδιους τμηματάρχες και πέρα από τα αναφερόμενα στην 
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«Εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» τυχόν δε παρατηρήσεις 
εγγράφονται σε ειδικό έντυπο. Ο προϊστάμενος του Συνεργείου, με βάση 
το ειδικό αυτό έντυπο και την παραπάνω εντολή, εκτιμά ελεύθερα για τη 
σκοπιμότητα της εισαγωγής ή όχι του οχήματος στο Συνεργείο και σε 
καταφατική περίπτωση καταχωρείται η εισαγωγή στο βιβλίο εισερχο¬ 
μένων οχημάτων και μηχανημάτων και ανοίγεται ειδική καρτέλλα στην 
οποία εγγράφονται όλα τα σχετικά με την επισκευή του συγκεκριμένου, 
οχήματος, το χρόνο που θα απαιτηθεί καθώς και οι βλάβες ή φθορές 
εξαρτημάτων που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια .των εργασιών, 

4. Όταν πρόκειται για γενική επισκευή του πυροσβεστικού οχήματος 
ή μηχανήματος ή για κατασκευή πυροσβεστικών εξαρτημάτων ή επιβα¬ 
τηγών ή φορτηγών οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν 
υπάγονται στην πάγια προκαταβολή συντήρησης πυροσβεστικών οχη¬ 
μάτων και για τα οποία απαιτείται μεγάλη δαπάνη, υποβάλλεται προϋ¬ 
πολογισμός δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών σύμφωνα με το 
Διάταγμα αυτό. 

5. Μετά το τέλος της επισκευής ο τμηματάρχης συμπληρώνει την 
καρτέλλα σημειώνοντας στην ειδική στήλη τα ονοματεπώνυμα των τε¬ 
χνιτών που επισκεύασαν το όχημα και την παραδίδει στο τεχνικό γρα¬ 
φείο. 

Άρθρο 54. 

Καθήκοντα Κυβερνήτη πυροσβεστικών πλοιαρίων/ 

1. Στην υπηρεσία των κυβερνητών πυροσβεστικών πλοιαρίων ορίζο¬ 
νται αξιωματικοί κυβερνήτες - πλοηγοί από τους υπηρετούντες σε κάθε 
Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό υπαγόμενοι στις άμεσες διαταγές του 
διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού. 

2. Κατά το διάστημα της υπηρεσίας του ο κυβερνήτης δεν απομακρύ¬ 
νεται από τη θέση του, εκτελεί με ακρίβεια και τάξη τη διεξαγωγή της 
εσωτερικής υπηρεσίας του πλοιαρίου και είναι υπεύθυνος απέναντι στο 
Διοικητή για κάθε ανωμαλία ή καθυστέρηση που παρατηρείται. 

3. Επιβλέπει για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων όλου του πλη¬ 
ρώματος και μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος που αναφέ- 
ρεται στη ναυτική εκπαίδευση του πληρώματος. 

•4. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα, την ασφάλεια και καλή κα¬ 
τάσταση και λειτουργία του πλοιαρίου και ενεργεί για την αποκατά¬ 
σταση τυχόν βλαβών και ελλείψεων.· 

5. Μετά την ώρα της αλλαγής της υπηρεσίας του πληρώματος δεν 
εγκαταλείπει τη θέση του εάν δεν παραδώσει κανονικά στον αντικατα¬ 
στάτη του. 

6. Είναι υπεύθυνος για την ταχεία και ασφαλή μετάβαση και επι¬ 
στροφή του πλοιαρίου στο σημείο πυρκαγιάς. 

7. Είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει καλά τις ονομασίες των διαφό¬ 
ρων θέσεων του λιμανιού και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τα οποία πρέ¬ 
πει να φαίνονται σε πίνακα που υπάρχει στο πλοιάριο. 

8. Εισηγείται στο Διοικητή ή σε περίπτωση απουσίας του στον αξιω¬ 
ματικό υπηρεσίας του Σταθμού τη χορήγηση ή όχι ολιγόωρης άδειας σε 
περίπτωση ανάγκης στους άνδρες του πληρώματος του πλοιαρίου του. 
Όμοια ενεργεί και στην περίπτωση που η ολιγόωρη άδεια με αντικατά¬ 
σταση αφορά τον ίδιο. 

9. Προνοεί για την απομάκρυνση κάθε εμποδίου για την απρόσκοπτη 
και άμεση αναχώρηση του πλοιαρίου κάθε στιγμή. 

10. Είναι υπεύθυνος για την κίνηση του πλοιαρίου από το αγκυροβο¬ 
λιό του, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα για την αποφυγή γρήγο¬ 
ρης φυκίωσης των υφάλων του. 

11. Τηρεί με προσοχή και ενημερώνει ιδιόχειρα με μεγάλη χρονική 
ακρίβεια και σε συνεργασία με το Μηχανικό, το ημερολόγιο του πλοια¬ 
ρίου στο οποίο αναγράφονται με λεπτομέρεια οι κινήσεις του σκάφους 
του, τα διανυθέντα μιλιά, η ώρα εκκίνησης και επιστροφής, ο λόγος της 
κίνησης, η καύσιμη ύλη που καταναλώθηκε και κάθε άλλο που έχει 
σχέση με την κίνηση ή στάθμευση του πλοιαρίου. Ενημερώνει με το μη¬ 
χανικό υπηρεσίας το βιβλίο κίνησης μηχανών του πλοιαρίου. 

12. Κατά τήν αλλαγή της υπηρεσίας του, συνυπογράφει με το μηχα¬ 
νικό το ημερολόγιο του πλοιαρίου και το βιβλίο κίνησης μηχανών. 

13. Είναι υπεύθυνος για την οδήγηση του πλοίου στην πυρκαγιά ή 
στο συγκεκριμένο σημείο σε περίπτωση άσκησης για τον τρόπο πλεύρι- 


σης, παραβολής ή προσέγγισης στο καιόμενο πλοίο και για κάθε κίνηση 
του σκάφους. Για τις κινήσεις αυτές ενεργεί κατά την κρίση του, μη υπα- 
κούοντας στις διαταγές ουδενός εάν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλεια του 
σκάφους. 

14. Σε περίπτωση ανυπακοής για τους λόγους της προηγούμενης 
παραγράφου, είναι υποχρεωμένος όταν επαναφέρει το πλοιάριο στο 
αγκυροβολιό του, να υποβάλλει γραπτή αναφορά, αναφέροντας τους λό¬ 
γους για τους οποίους διατυπώθηκε η άρνηση του. Τους λόγους αυτούς 
αναγράφει και στο ημερολόγιο του πλοιαρίου. 

15. Ο κυβερνήτης του πυροσβεστικού'πλοιαρίου ευθύνεται για τον 
έγκαιρο εφοδιασμό τους σκάφους του με πόσιμο μερό και για την καθα¬ 
ριότητα και απολύμανση των δεξαμενών όταν αυτές έχουν ανάγκη, 
αναφέροντας έγκαιρα στο Διοικητή του Σταθμού. 

Άρθρο 55. 

Καθήκοντα Μηχανικού πυροσβεστικών πλοιαρίων. 

1. Στην υπηρεσία μηχανικού πυροσβεστικού πλοιαρίου ορίζονται 
πλοηγοί μηχανικοί από τους υπηρετούντες σε κάθε λιμενικό Πυροσβε¬ 
στικό Σταθμό υπαγόμενοι στις άμεσες διαταγές του Κυβερνήτη του πυ¬ 
ροσβεστικού πλοιαρίου. 

- 2. Κατά το διάστημα της υπηρεσίας του, ο μηχανικός δεν απομακρύ¬ 

νεται από τη θέση του ούτε την εγκαταλείπει μετά την αλλαγή της φυλα¬ 
κής εάν δεν έλθει ο αντικαταστάτης του. 

3. Κατανέμει το προσωπικό των βοηθών χειριστών μηχανικών στις 
ανάλογες εργασίες και τους καθοδηγεί κατά την εκτέλεση των εργασιών 
αυτών, έχοντας την ευθύνη για κάθε συντήρηση, επισκευή, καθαριότητα 
και λειτουργία στο χώρο του μηχανοστασίου. 

4. Ευθύνεται για κάθε ανωμαλία ή τεχνική έλλειψη, που μπορούσε να 
προβλέψει και μεριμνά για τον εφοδιασμό των απαραίτητων μέσων, ερ¬ 
γαλείων και υλικών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανών και 
μηχανικών εγκαταστάσεων του πλοιαρίου. 

5. Είναι υπεύθυνος γιά την άμεση θέση σε κίνηση των μηχανών του 
πλοιαρίου και την καλή λειτουργία αυτών και των υπόλοιπων εγκατα¬ 
στάσεων του πλοιαρίου. Θέτει καθημερινά σε δοκιμαστική λειτουργία 
τις μηχανές του πλοιαρίου για μικρό χρονικό διάστημα. 

' 6. Στο τέλος του μήνα υποβάλλει στον κυβερνήτη του πλοίου έκθεση 
για την κατάσταση των μηχανών, μηχανικών εγκαταστάσεων του 
πλοιαρίου, εργαλείων, τις φθορές που παρατηρήθηκαν και τις αντικατα¬ 
στάσεις που έγιναν. 

7. Είναι υπεύθυνος για τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών τις 
οποίες ρυθμίζει κατά την κρίση του χωρίς να υποχρεούνται να συμμορ¬ 
φωθεί προς τις υποδείξεις άλλων. 

8. Είναι υπεύθυνος για τον εφοδιασμό του πλοιαρίου με υγρά καύσιμα 
και λιπαντικά και αναφέρει έγκαιρα τον κυβερνήτη του πλοίου και το 
Διοικητή της Υπηρεσία τυχόν ελλείψεις. . 

Άρθρο 56. 

Καθήκοντα χειριστή Βοηθού Μηχανικού. 

1. Οι πλοηγοί βοηθοί χειριστές μηχανικών υπάγονται στις άμεσες 
διαταγές των μηχανικών και είναι υπεύθυνοι απέναντι σ’ αυτούς για την 
ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση κάθε εργασίας που τους ανατίθεται. 

2. Ευθύνονται για την καλή χρησιμοποίηση και συντήρηση των μη¬ 
χανημάτων, εργαλείων και υλικών που τους διατίθενται για την εκτέ¬ 
λεση των εργασιών τους. 

3. Μεριμνούν για την καλή συντήρηση των μηχανών του πλοιαρίου 
και εκτελούν τις μικροεπισκευές σύμφωνα με τις υποδείξεις και κατευ¬ 
θύνσεις των μηχανικών. 

Στον Υπουργό ΔημόσιαςΤάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ¬ 
λεση αυτού του Διατάγματος. 

Αθήνα, 7 Ιανουάριου 1991 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καηοδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 

ΤΕΙΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ 6Π 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00’ έως 13.30* 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καηοδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και .ΕΠΕ τηλ.': 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 οελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100 

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 



Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α' 

Δρχ. 

10.000 

β) 

» » 

» Β’ 

» 

19.000 

Υ) 

» » 

» Γ’ 

» 

6.000 

δ) 

» » 

» Δ' 

» 

18.000 

ε) 

» » 

» Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

12.000 

στ) 

» » 

» Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

6.000 

ζ) 

» » 

» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

3.000 

η) 

» » . 

» Δελτ. Εμη.& Βιομ. Ιδ. 

» 

6.000 

θ) 

» » 

» Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

1.500 

ι) 

» » 

» Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

40.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη 

» 

85.000 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 500 

» 950 

» 300 

» · 900 

» 600 

» 300 

» 150 

» 300 

» 75 

» 2.000 

» 4.250 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


















